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Introduction 

Supplement No. 1 to ECG Semiconductor Master Replacement 
Guide 212Q provides technical Information on 72 new devices, 
plus over 8,100 additional crosses and changes. 

For proper use of this supplement, reference should be made 
to the Replacement Procedures section in ECG Semiconductor 
Master Replacement Guide 212Q. 

The technical data given in this publication are intended to show safe areas of 
ECG device operation and level of performance. They are not to be considered 
limits for new equipment design. We cannot guarantee that the listed items pro¬ 
vide an exact replacement in all applications. 

Philips ECG PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL 
COMPONENTS IN LIFE SUPPORT APPLICATIONS. 

The information contained herein is believed to be accurate. However, no respon¬ 
sibility is assumed by Philips ECG for its use nor for any infringements of patents 
or other rights of third parties which may result from its use. Reproduction, 
without express permission of editorial or pictorial content in any manner is pro¬ 
hibited. 

© Copyright December 1992 
by 

Philips ECG 
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IC-Dual AF PO, 6.5W, 20W (BTL), Vcc = 14.4V, 
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Bi-Polar Transistors (Maximum Ratings at 70 = 25*^0 


ECG Type 

Description and 
Application 

Collector 

To Base 
Volts 

BVcbO 

Collector 

To Emitter 
Volts 

bvceo 

Base to 
Emitter 
Volts 

bvebo 

Max. 

Collector 

Current 

Iq Amps 

Max. 
Device 
Diss. Pq 
W atts 

Freq. 

in 

MHz 

ft 

Current 

Gain 

hpE 

Package 

Case 

Fig. 

No. 

ECG2347 

NPN-Si, Hi Current, Sw, 
tf = .3 fisec Typ 

120 

80 

6 

4 

1 

50 

40 min 

TO-39 

T6 

ECG2348 

NPN-Si, HV, Hi Current, 
tf = .3 (jsec Typ 

900 

800 

7 

10 

150 

15 

8 min 

TO-3PJ 

T48-1 

ECG2353 

NPN-Si, Horiz Sw w/Damper 
Diode, tf = .3 fdsec Max 

1500 

800 

6 

io~ 

70 


8 min 

TO-3PM 

T48-3 

ECG2354 

NPN-Si, Horiz Out, HV, Sw, 
tf = .2 fAsec Max 

1500 

800 

6 

10 

150 


8 min 

TO-3PJ 

T48-1 


Power IVIOSFET Transistors (Observe MOS Handling) A 


ECG 

Type 

Description 

and 

Application 

Transcon¬ 

ductance 

gfs 

mhos 

Drain to 
Source 
Breakdown 
Voltage 
BVpss 

Gate to 
Source 
Breakdown 
Voltage 

BVgs 

Continuous 

Drain 

Current 

■d 

Amps 

Gate to 
Source 
Cutoff 
Voltage 
VqS (off) 

Drain to 
Source 
Resistance 

•■DS (on) 
Ohms 

Input 

Cap 

Ciss 

Pf 

Device 
Dissipation 
(^Tc = 25®C 

Pd 

Watts 

Package 

Case 

Fig. No. 

ECG2389 

A 

MOSFET, 

N-Ch, 

Enhancement 
Hi Speed 
Switch 

8 Min 

60 Min 

±30 Max* 

35 

4 Max 

.045 Max 

2000 Max 

125 Max 

TO-220 

T41 

td(off) = 160 ns, td(on) = 40 ns, tf = 130 ns, 
tr = 90 ns 

ECG2391 

A 

MOSFET, 

N-Ch, 

Enhancement 
Hi Speed 
Switch 

2.1 Min 

400 Min 

±30 Max* 

4 

4 Max 

1.8 Max 

500 Max 

75 Max 

TO-220 

T41 

td(off) = 65 ns, td{on) = 20 ns, tf = 40 ns, 
tr = 60 ns 

ECG2393 

A 

MOSFET, 

N-Ch, 

Enhancement 
Hi Speed 
Switch 

5 Min 

500 Min 

±20 Max* 

9 

4 Max 

.7 Max 

1900 Max 

150 Max 

T0-3P 

(TO-218) 

T^ 

td(off) = 170 ns, td(on) = 40 ns, tf = 40 ns, 
tr = 60 ns 

ECG2394 

A 

MOSFET, 

N-Ch, 

Enhancement 
Hi Speed 
Switch 

9 Min 

500 Min 

±20 Max* 

14 

4 Max 

.4 Max 

3000 Max 

180 Max 

TO-3P 

(TO-218) 

T48 

td(off) = 150 ns, td(on) = 35 ns, tf = 70 ns 
tr = 50 ns 
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General Purpose Rectifier 


ECG Type 

Description 

Peak 
Reverse 
Voltage 
PRV Max V 

Average 
Rectified 
Forward 
Current 
lO Max 

Forward 

Current 

Repetitive 

Peak 

IFRM Max 

Reverse 

Recovery 

Time 

trr 

Forward 

Voltage 

Drop 

Max Vp 

AFC 

Fast 

Sw 

Gen 

Purp 

Fast 

Recovery 

Fig. 

No. 

ECG569 

Fast Sw, Soft 

Recovery 

Si 

600 

3 A 

100 A 

200 ns 

1.1 V 


• 

• 

• 

Z6A 



Schottky Barrier Rectifier 


ECG Type 

Peak 
Reverse 
Voltage 
PRV (V) 

Average 
Rectified 
Forward 
Current 
lo (A) 

Surge 

IFM (A) 

TC @ 

Rated 
lo Max °C 

Forward 
Voltage 
Drop @ 
Rated lo 

Vp (V) 

Fig. 

No. 

ECG6083 

45 

10 

150 

+ 120 

.60 

Z41A 


PIN Diode 


ECG Type 

Description and Application 

Max. Power 
ImW) 

V (BR) R 
Min. (Volts) 

IR 

Max. (nA) 

ct 

Max. (pf) 

LS 

Typ. (nH) 

RA 

Max. (Ohms) 

Fig. 

No. 

ECG555A 

Si PIN Diode, Gen Purp & VHF Switch 

250 

35 

100 

1.2 

... 

0.7 

Z11A 


Discrete LED Indicators 


ECG 

No. 

Description/Application 

Viewed 

Color 

Forward 
Voltage 
Vp (V) 

Reverse 
Voltage 
Vr (V) 

Max DC 
Forward 
Current 

If (mA) 

Maximum 

Power 

Diss. 

PD (mW) 

Typical 

Viewing 

Angle 

Degrees 

Typical 

Luminous 

Intensity 

MCD 

Qty 

Per 

Pkg 

Fig. 

No. 

ECG3014A 

Panel Circuit Indicators, Low Drive 

Power, High Intensity Visible Emission 

Green 

2.8 

4.0 

25 

70 

30 

10 

2 

P4A 
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1C and Module Circuits 


o 


ECG890 8-Pin DIP See Fig. L98 

Voltage to Frequency Converter 


SOURCE OUTPUT 
SCALE FACTOR E 
LOGIC OUTPUT E 
GROUND C 



vcc 

INPUT VOLTAGE 
THRESHOLD 
ONE SHOT RC 


ECG891M 8-Pin DIP See Fig. L97 

Dual Op Amp, Internally Compensated, 

Vcc =+15V, Vee= -15V 



ECG891SM 8-Pln SOIC See Fig. L159 

Dual Op Amp, Internally Compensated, 

Vcc =+15V, Vee= -15V 


OUTPUT 1 
INPUT 1- E 
INPUT 1+ E 

vee C 


□ Vcc 

Q OUTPUT 2 

□ INPUT 2- 

□ INPUT 2 + 


ECG999 TO-92 See Fig. L16 

Adjustable Precision Shunt Regulator, 

VreF = 2.5V, ADJ = VREF to 36V 


ECG1910 

Pos VR, 9V (g) 1A 


TO-220 See Fig. L17 


ECG2033 16-Pin DIP See Fig. L111 

4 Unit Darlington Array/Driver (Low Input 
Active), lo Max* = 1.5A, Vcc = 5V 




/ 

ANODE 


INPUT U U U OUTPUT 
\ 

GROUND (TAB) 



o 


ECG7021 16-Pin SIP See Fig. L72B 

Switching Regulator 


ECG7022 12-Pin SIP-M See Fig. L67C 

VCR Positive DC VR: 12V @ 1.5A, 

12V @ 1.5A, 5.3V @ 1A 


ECG7023 12-Pin SIP-M See Fig. L67C 

VCR Positive DC VR: 12V @ 1A, 

12V @ 1A, 5.3V @ 1A 



Vo3 (6.3V) 
CUTOFF 

V|n2 E 

V(J2 n2V) E 
IB 2 E 

V|Nl E 

Vqi (12V) 

IB 1 E 

V|Nl E 

GND KE 
N/C 
N/C 


E£ 

E 


ECG7022 


Vo3 (5.3V) E 
N/C E 

N/C E 

N/C E 

V|N 2 E 
V|n1 E 

V|n1 E 

Vo2 n2V) 0 
Vqi 112V) E 
V 01 /V 02 CUTOFF IE 
GND 
VB 


Q 


ECG7024 8-Pin SIP-M See Fig. L60A 

VCR Positive DC VR: 9.8V (g) 1A, 11.7V @ 2A 


ECG702S 10-Pin SIP-M See Fig. L65A 

Switching Regulator 


ECG7026 8-Pin SIP-M See Fig. L60A 

VCR Positive DC VR: 6V (g) .5A, 12V @ 1A 


O 


GND 
Vqi (9.8V) I 
IB 1 E 
V 02 (11.7V) 
V 02 (11 TV) i 
IB 2 E 
V|N 
GND 



GND q 
V01 (6V) E 
N/C E 

V|N1 D 

V02 (12V) E 
VB E 
V|n2B 

GND E 


ECG7026 


The ECG products shown above are intended for replacement use only. Detailed specifications are not available. 
* lo Max = Current Per Transistor. 
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1C and Module Circuits (cont'd) 


ECG7027 15-Pin SIP See Fig. L70C 

VCR Positive DC VR: 12V @ 1A, 12V @ 1A, 
5.1V @ .5A 


Vo3 15. IV) E 
N/C E 
N/C E 
N/C Q 
N/C E 

V|n 2 E 
V|N1 E 
V|Nl E 

Voi t12VI E 
Vo2 I12VI E 
IB 2 Q 
GND Q 
CUTOFF Vqi E 
CUTOFF Vo2 

IB 1 E 


ECG7028 12-Pin SIP-M See Fig. L67C 

VCR Positive DC VR: 12.8V @ 1A, 

12.1V @ 1A, 5.2V @ 1A 


Vo3 (6.2V) E] 
Vo3 15.2V) Q 
FILTER E] 

V|n2 E 

Vo2 (12.1V) B 

VB 2 B 

V|N1 E 

Voi (12.8V) E 
VB 1 E 
ViNl E 
ON/OFF 
GND KE 


ECG7030 15-Pin SIP-M See Fig. L69A 

AF PO, 50W, Rl = 8Q, Vcc= ±35V 


ECG7031 15-Pln SIP-M See Fig. L70B 

AF PO, 100W, Rl = 8Q, Vcc= ±51V 




ECG7033 15-Pin SIP See Fig. L70D 

Switching Regulator 


ECG7034 12-Pin SIP-M See Fig. L67C 

VCR Positive DC VR: 12V @ 1A, 12V @ 1A, 
5.1V @ 1A 


N.C. 


7 8 9 12 15 



GND 
V|n2 
N/C B 

Vo3 (5.1V) 
Vo2 (12V) B 
VB E 

V|Nl 
Voi (12V) B 
VB B 

V|Nl EE 

N/C Q 
GND 


ECG7029 22-Pin SIP See Fig. L162 

Dual AF PO, 100W, Rl = 8Q, Vcc= ±51V 



ECG7032 18-Pin SIP See Fig. L75D 

AF PO, 120W, Rl = 8Q, Vcc= ±55V 



ECG7035 8-Pln SIP-M See Fig. L60A 

VCR Positive DC VR: 12.3V @ 1A, 6V @ 1A, 
5.25V @ .6A 


Vo3 (5.2SV) D 
Vo2 (6.0V) B 
VB B 
VB E 
Vqi (12.3V) B 
CUTOFF B 

V|N1 B 

GND B 


o 


o 


ECG7036 8-Pin SIP-M See Fig. L60B 

VCR Positive DC VR: 15V @ 1A, 5.8V @ 1A, 
5.1V @ 1A 


ECG7037 8-Pin SIP-M See Fig. L60A 

VCR Positive DC VR: 9.5V @ lA, 5.5V @ 1A 


GND D 
Vo3 (6.1V) B 
Vo2 (5.8V) B 

V|n2 E 

VB B 
Vqi (16V) B 
SW 

V|Nl 


I 


GND Q 

V|n2E 

Vo2 (5.5V) B 
Vqi (9.5V) B 
VB B 

V(N 1 E 

CUTOFF B 
GND B 


ECG7038 15-Pin SIP-M See Fig. L69A 

VCR Positive DC VR: 13V @ 1A, 12.2V @ ^A, 
6V @ lA, 5.1V @ 1A, 5.1V @ 1A 
Vo5 (6.1V) B 
N/C B 

Vo4 (5.1V) B 

V(n2 E 

N/C B 
Vo3 (6V) B 
VB B 
VB E 

Vo2 (12.2V) E 

CUTOFF B 

V|N 1 D 

Vqi (13V) C 
CUTOFF B 

V|N 1 El 

“ ECG70: 

GND B _ 


O 


The ECG products shown above are intended for replacement use only. Detailed specifications are not available. 
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1C and Module Circuits (cont'd) 


O 


ECG7039 13-Pin SIP-HS See Fig. L92B 

TV Vertical Deflection Output, Vcci = 12V, 
Vcc8 = 24V 


VERT TRIG IN | 
TIME CONSTANT | 
VERT AMP CTRL 


VERT OUT AC/DC i 
FEEDBACK I 


GROUND I 
VERT OUT I 
PWR SUPPLY FOR i 
VERT OUT I 



N/C 

VI 




IJ 




N/C 

E 




OUTPUT 

E 




N/C 

C 




+ Vcc 

E 




MUTE IB + I 

E 




COMP. 

E 




COMP 

E 


] 


INPUT 

E 


G 


FEEDBACK 

KQ 


[ 


RIPPLE REJECT 

0 


E 

c ECG7039 


-Vcc 

E 

ECG7040 

B 





ECG7040 12-Pin SIP-HS See Fig. L92 

AF PO, 20W, Vcc= ±25V, Rl = 8Q 


ECG7041 17-Pin SIP See Fig. L57C 

Dual AF PO, 22W, Vcc= 13.2V, Rl = 4Q 


MUTE SW 

IN 1 B 
NF 1 B 
STANDBY SW C 
PRE GND B 
NF 2 Q 
IN 2 B 
RIPPLE FILTER C 

PRE Vcc E 

Vcc 1 KE 

OUT 4 n 
OUT 3 E 
GND 2 E 
GND 1 E 
OUT 2 E 
OUT 1 E 

Vcc 2 C 



G 


ECG7042 9-Pin SIP See Fig. L40 

Bi-directional Motor Driver, lo = .7A, 

Vcc = 9V 


ECG7043 9-Pin SIP See Fig. L39 

Bi-directional Motor Driver, lo = 1A, 

Vcc=12V 




ECG7044 9-Pln SIP See Fig. L41 

Switching Regulator Control Circuit, 

Vcc=12V 


REF. VOLTAGE Q 
FEEDBACK |] 
OSCILLATOR Q 
OUTPUT n 
GND B 

Vcc Q 

SOFT START E 
TRIGGER B 
PROTECTOR B 



ECG7045 12-Pin SIP See Fig. L43A 

Horizontal Processor, Vcc = 11V 


HORIZ SYNC IN Q 
POLAR DISCRIM 
FLYBACK IN B 
AFC OUT B 
VCC E 
X RAY PROTECT C 
GND 

HORIZ DRIVE OUT B 
TRIGGER IN B 
PULSE WIDTH ADJ E 

SAWTOOTH GEN E 
HORIZ osc n; 
REF VOLT 



ECG7046 9-Pin SIP-HS See Fig. L79A 

Power Regulator 


COLLECTOR Q 
EMITTER/COMMON 

BASE B 

D 
B 

CURR DET/BASE B 
CURR DET/GROUND E 
DRIVE/BASE B 
COUPLER (-) B 


ECG7047 28-Pin DIP See Fig. L124 

TV Small Signal Sub-System, Vcc = 12V Typ 


DRIVE 

CONTROL 



AGC/X-RAY PROTECT 
VERT RAMP GEN £ 
VERT DRIVE £ 
VERT FEEDBACK £ 
TUNER AGC £ 
GROUND £ 

Vcc _ 

VISION (E 
IF IN 

IF AGC E 
VOLUME CONTROL 0 
AUDIO OUT E 
SND DEMOD E 
SND IF DECOUP E 



B PHASE 2 DET 

SANDCASTLE OUT 
HORIZ FLYBK IN 
B HORIZ DRIVE 
B SYNC SEP 
B PHASE 1 DET 
B HORIZ OSC 
B COINCIDENCE DET 

3 ) VISION DEMOD 
^ J TUNED CIRCUIT 

U AFC S/H. AFC SW 
Q AFC OUT 
B VIDEO OUT 
B GROUND 
B SND IF IN 


ECG7048 20-Pin DIP See Fig. LI 18A 

TV Chroma Processor/Demodulator, 

Vcc = 12V Typ 


ECG7049 24-Pin DIP See Fig. L122 

TV Video Sync Generator (CMOS), 

VdD= +4 to -f 15V 


ECG7050 16-Pin DIP See Fig. L112 

PLL Stereo Decoder, Vcc = 8.5V Typ 


G 


Vcc E 


B 90® PHASE FIL 

DET FIL £ 


B GROUND 

CHROMINANCE IN £ 


B 3.58 MHZ 

ACC FIL £ 


B TINT CTRL 

SATURATION CTRL £ 


B BURST DET FIL 

CONTRAST CTRL £ 


B DC PEAKING 

SANDCASTLE PUL £ 


JJ BLU OUT 

LUMINANCE IN £ 


B GRN OUT 

BRIGHTNESS CTRL £ 


B RED OUT 

PEAK CTRL FIL Q 

ECG7048 

B FAST BLNK IN 


DELAY, GEN LOCK 
TO XTAL OSC 
XTAL OSC FB TAP 

VssB 

HORIZ DRIVE OUT 
MIXED SYNC OUT £ 
R/C GEN LOCK OSC £ 
MIXED BEAM r 
BLANKING OUT M 
VERT COUNT RSET 
VERT DRIVE OUT £ 
SYNC GEN RSET B 
HORIZ CLAMP OUT Q 
VssC 



GEN LOCK OSC 
B MASTER FREQ IN 
RC CONN 
GEN LOCK OSC 
B DELAY XTAL OSC 
B GEN LOCK IN 

S Vqd 

B S25/625 SW 
H VERT BLNK OUT 
VERT DRIVE OUT 
FRAM SYNC OUT 
D HORIZ BLNK OUT 
D MIXED BLNK OUT 


IN/RIGHT Q 


B RIGHT OUT 

DE-EMPHASIS Q 


B MUX IN 

LED DRVR OUT £ 


B DE EMPHASIS 

VsDS CTRL £ 


B IN/LEFT 

GROUND B 


B LEFT OUT 

PILOT LEV CTRL £ 


D MUTE ON/OFF 

vco Off E 

ECG7050 

B RADIO/CASS SW 

Vosc E 


3 Vcc 


The ECG products shown above are intended for replacement use only. Detailed specificatins are not available. 
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1C and Module Circuits (cont'd) 


ECG7051 

AF PO, 1W, Vcc = 


8-Pin DIP See Fig. L97 
6V, Rl = 8Q 



ECG7052 9-Pin SIP-HS See Fig. L79 

AF PO, 3W, Vcc = 11V Typ, Rl=16Q 


N/C 

vcc E 

INPUT(+) P 
GROUND (SIGNAL) E 
N/C Q 
OUTPUT 1 + ) E 
GROUND (PWR) C 
OUTPUT(-) C 
N/C E 



ECG7053 1 1-Pin Formed SIP See Fig. L93 

Dual AF PO, 6.5W, 20W (BTL), Vcc = 14.4V, 
RL = 4Q 


INPUT 1 (-)-) n 
INPUT 1 (-) E 
GROUND (SIGNAL) £ 
BRIDGE/STEREO E 
INPUT2(-t-) E 
GROUND (PWR) E 
SVR EJ 
OUTPUT 2 E 

Vcc E 

OUTPUT 1 E 
STANDBY Q 


o 


ECG7054 52-Pln DIP See Fig. L126C 

Single Chip TV Signal Processor, Vcc = 9V Typ 


ECG7055 14-Pin DIP-ET See Fig. L146 

Dual AF PO, 1.2W, Vcc = 9V, Rl = 8Q 


FM DET OUT 
IF AGC FIL 1 
EX AUD IN 
FM DET 
COIL/MUTE 
AUD NEG FB 
AUD OUT I 
GROUND I 


VIF IN 

RF AGC CTRL 
AFC FIL 2 

Vcc 

APC FIL 
X-TAL 

Vcc 

ON SCREEN R IN 
ON SCREEN G IN 
ON SCREEN B IN 
FAST BLK 
R-Y OUT 
G-Y OUT 
B-Y OUT 
-Y OUT 
FBP IN/BGP OUT 
HORIZ OUT 
HOLD DOWN IN 
HORIZ RESONATOR 
AFC FIL 


El 

E] 

c 

a 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

B 

B 

B 

B 

E 

E 


3 APC Fit 
^ { VCO COIL 

S RF AGC OUT 
□ SIF IN/AUD ATT 
s AFT OUT 

3 


AFT COIL 


VID DET OUT 
AV SW 
m NTERNAL VID IN 
TINT CTRL 
^ SERVICE SW 
3 EXT VID IN 
3 CONT CTRL 
3 VID OUT 
13 GROUND 
13 COLOR GAIN CTRL 
BLK LEVEL DET 
FIL 

Y SIG IN 
SHARP CTRL 
[3 PEDESTAL CLAMP 
Q BRIGHT CTRL 

3 Vcc 

3 SYNC SEP IN 
3 VERT OUT 
^ HORIZ 

COINCIDENCE FIL 


FILTER 1 
INPUT 2 E 

NFB2 E] 

COMPENSATION 2 Q 
BOOTSTRAP 2 Q 
OUTPUT 2 B 
N/C E 



□ GROUND 
INPUT 1 
3 NFB 1 

D COMPENSATION 1 

H Vcc 

3 BOOTSTRAP 1 
OUTPUT 1 


ECG7056 9-Pin SIP-HS See Fig. L80B 

Vertical Deflection Output, Vcc = 24V Typ 


N/C 
GROUND E 
VERT OUT B 
Vcc VERT OUT J] 
IN B 

OSC PREVENT CAP B 

Vcc 

VOLT BOOST OUT E 

N/C B 



E l 

I 

3 


ECG7058 64-Pln DIP See Fig. L126B 

Single Chip TV Signal Processor, Vcc = 9V Typ 


ECG7059 16-Pln SIP-HS See Fig. L93C 

Dual BTL AF PO, 14W, Vcc = 13.2V, Rl = 8Q 


O 


ECG7057 12-Pin SIP See Fig. L43C 

TV SIF/AFT/RF AGC, Vcc = 9V Typ 


AFT OUTPUT D 

Vcc 

E 

:c 

RF AGC OUTPUT £ 
GROUND E 
RF AGC DELAY 

IF FILTER B 


IF INPUT 


TANK IB 
CIRCUIT ) U 

AFT TANK Q 
OUTPUT C 



X-RAY PROTECT 
TINT CTRL 
COLOR CTRL 
fsc VCO 
KILLER FIL 
fsc VCO 
APC FIL 
CONTRAST CTRL 
R-Y OUT 
G-Y OUT 
B-Y OUT 
GROUND 
-Y OUT 
PEDESTAL CLAMP 
BRIGHTNESS CTRL 

Vcc 

BY-PASS 
RF AGC DELAY 

Vcc 

PIF IN I 

PIF AGC TC I 
GROUND 
OIF IN I 

OIF AGC TC 
PRE-AMP OUT 
NFB 

VOLUME CTRL 
AUDIO IN 
FM DETTANK 


2J HORIZ DRIVE OUT 

a H Vcc 
a 32 fH OSC 
a H AFC TC 
3 FLYBK PULSE IN 
3 SYNC SEP IN 
3 SYNC SEP TC 
a VERT NFB 
3 VERT SIZE 
3 VERT RAMP 
3 VERT OUT 
3 VIDEO IN 

3 diff in 

3 PIC SHARP 
3 GROUND 
U CHROMA IN 
3 ACC FIL 
H VIDEO OUT 
ia RF AGC OUT 

Q I VIDEO DET TANK 

3 AFT TANK/DEFEAT 
13 AFT OUT 
D 4.5 MHZ OUT 
3 GROUND 

§ I I/C DET 

3 Vcc 

3 SIF IN 
3 SIF BIAS 
3 DET OUT 
3 FM DETtank 


Vcc 

OUTPUT CH 1 
GROUND 
OUTPUT CH 1 
STAND-BY 
INPUT CH 1 


NFB CH 1 


E 
E 
C 
E 
E 
E 
E 

NFB CH 2 B 
GROUND 
NFB CH 2 
INPUT CH 2 
RIPPLE FIL 
OUTPUT CH 2 
GROUND 
OUTPUT CH 2 1 


a 

KE 

KE 

C 

KE 

KE 


O 


The ECG products shown above are intended for replacement use only. Detailed specifications are not available. 
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1C and Module Circuits (cont'd) 


G 


O 


O 


ECG7060 52-Pin DIP See Fig. L126C 

Single Chip TV Signal Processor, 

Vcc1 =9V Typ 


GROUND 
VERT OUT E 
X-RAY PROTECT | 
HORIZ OUT 
GROUND Q 
HORIZ OSC Q 
HORIZ AFT OUT 
FBP SAWTOOTH IN |] 
VcC2 <6 2V) I 
FBP IN 
SYNC SEP IN 
VERT SYNC IN 
Y IN 

VERT SYNC OUT Q 
CHROMA IN m 

E 

EE 
EE 

VcC4 <5V) Q 
APC FILTER 
VID DET OUT m 

E 
E 


c 

a 

E 

E 


HORIZ AFC 
LOCK DET 


AFC TANK 
CIRCUIT 


AFC OUT B 
SIF IN 
AUDIO FB 


E 

E 


SHARP ADJ 
PEDESTAL CLAMP 
BRIGHT ADJ 
BLACK LEVL COMP 
Y OUT 

ON-SCREEN IN 
B-Y OUT 
G-Y OUT 
R-Y OUT 
Vcci (9V) 

TINT ADJ 
COLOR ADJ 
CONTRAST/SER SW 
3.58 MHZ 
ACC DET FIL 
GROUND 

I VIF IN 

VcC3 <5V) 

RF AGC OUT 
IF AGC OUT 
AV SW 
RF AGC 
DELAY ADJ 

I SIF DET 

AUDIO OUT 
S DET OUT/EXT IN 


ECG7063 22-Pin DIP See Fig. L121A 

Vertical Deflection Circuit/Sync/H-V Osc/ 
X-Ray Protect, Vcc = 12V Typ 


HORIZ TRIG IN 
PHASE ADJ T.C. 

NC E 

SYNC PULSE 
WIDTH T.C. 
FBP PULSE IN 
SAWTOOTH WAVE 
FILTER 

COMPARISON VOLT 
GEN FILTER 
AFC OUT 
HORIZ OSC T.C. 
DISCHARGE RES Q 

Vcc B 



3 vcc 

3] VERT TRIG IN 
31 VERT OSC. T.C. 
MID-PT VOLT 
CTRL IN 

VERT SAWTOOTH 
WAVE GEN 
B VERT DRIVE OUT 

B GND 
Q GND 

X-RAY PROTECT 
IN 

m HORIZ DRIVE OUT 

I HORIZ DRIVE 
I PULSE WIDTH SET 


ECG7066 12-Pin SIP See Fig. L43B 

Dual Audio/Video Electronic Switch, 



8-Pin SIP See Fig. L35 


ECG7069 

PLL Hi-Speed Divider w/ECL Output 
(1/128, 1/136), 

Vcc = 5V Typ 



ECG7061 12-Pin SIP-HS See Fig. L92 

Dual AF PO, 5.8W, Vcc = 12V, Rl = 3Q 


NFB CH 1 D 
INPUT CH 1 
RIPPLE FILTER E 
GND (INPUT) E 
INPUT CH 2 E 
NFB CH 2 E 
OUTPUT CH 2 E 
BOOTSTRAP CH 2 E 
GND (OUTPUT) E 

VCC EE 

BOOTSTRAP CH 1 H 
OUTPUT CH 1 



ECG7064 7-Pin SIP-HS See Fig. L76C 

VCR Loading/Bi-directional Motor Driver, 
lo = 1A, Vcc = 18V Typ 



ECG7067 9-Pln SIP See Fig. L36 

VIF/Amp/IF Det/AGC, Vcc = 9V Typ 



ECG7070 12-Pln SIP-HS See Fig. L92A 

Dual AF PO, 6W, Vcc = 20V, Rl = 8Q 



ECG7062 20-Pin DIP See Fig. LI 18A 

Vertical Deflection Circuit/Sync/H-V Osc/ 
X-Ray Protect, Vcc = 12V Typ 


HORIZ TRIG IN 
PHASE ADJ T.C. £ 
SYNC PULSE m 
WIDTH T.C. * 
FBP PULSE IN E 
SAWTOOTH WAVE 
FILTER 

COMPARISON VOLT 

GEN FILTER L 

AFC OUT E 

HORIZ OSC T.C. 

DISCHARGE RES E 

VCC Di 



3 Vcc 

B VERT TRIG IN 
Q VERT OSC. T.C. 
MID PT VOLT 
CTRL IN 

VERT SAWTOOTH 
WAVE GEN 
IB VERT DRIVE OUT 
Q GND 

X RAY PROTECT 
IN 

P HORIZ DRIVE OUT 
HORIZ DRIVE 
PULSE WIDTH SET 


ECG7066 36-Pin DIP See Fig. L124D 

Video/Chroma/ Horiz-Vert Drvr/Osc/Sync/ 
X-Ray Protect, Vcc = 9V Typ 


VERT HEIGHT 
VERT NFB C 
GROUND E 
HORIZ SEP 
VERT SEP 
FBP IN E 
HORIZ/AFC FIL E 
32 fH VCO E 

Vcc 

HORIZ DRVR OUT D| 
X-RAY PROTECT Q 
TINT CTRL Q 
COLOR CTRL Q 
CONTRAST CTRL B 
KILLER FIL B 
fsc VCO B 
fsc APC FIL B 
fsc VCO B 



B VERT RAMP 
3 VERT OUT 
B VIDEO IN 
DIFF IN 

PICTURE SHARP 
s— CTRL 
cQ CHROMA IN 

13 ACC FILTER 
SYNC DET OUT 
SYNC OUT 

H Vcc 

3 BYPASS 
3 BRIGHT CTRL 
B CLAMP 

-Y/VERT BLK 
3 B-Y OUT 
31 G-Y OUT 
3 R-Y OUT 
U GROUND 


ECG7068 12-Pin SIP-HS See Fig. L92A 

Dual AF PO with Mute, 13W, Vcc = 28V, 

RL = 8Q 

NEGATIVE FB 
INPUT 2 E 
GROUND 
INPUT 1 
NEGATIVE FB 
RIPPLE FILTER 
OUTPUT 1 
FILTER 

Vcc 

GROUND 
MUTE (LOW) B 
OUTPUT 2 EE 



ECG7071 15-Pin SIP-HS See Fig. L93A 

Bi-directional Motor Driver, lo = 2A, 

Vcc1=5V, Vcc2 = 42V 

CURRENT SEN A Q 
OUTPUT 1 B 
OUTPUT 2 B 

VCC2 C 

INPUT 1 E 
ENABLE A E 
INPUT 2 
GROUND E 

Vcci E 

INPUT 3 B 
ENABLE B Q 
. , . JNPUT 4 B 

"doiWV 3 B 
OUTPUT 4 EE 
CURRENT SEN B B 



The ECG products shown above are intended for replacement use only. Detailed specifications are not available. 
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1C and Module Circuits (cont'd) 


ECG7072 18-Pin DIP See Fig. L115 

Dual Tandem Electronic Attenuator, 

Vcc = 13.2V Typ 


FILTER n 


Q GROUND 

OUTPUT2A 1 


H OUTPUT2B 

FB2A E 


Q FB2B 

INPUT2A Q 


S INPUT2B 

INPUT1A Q 


D INPUT IB 

FB 1A E 


Q FB IB 

OUTPUT1A E 


3 OUTPUT IB 

Vref E 


D Vcc 

Vci INPUT |] 

ECG7072 

Q Vc2 input 


ECG7073 9-Pln SIP-HS See Fig. L79A 

Power Regulator 


COLLECTOR 

EMITTER/COMMON 

BASE 

DRIVE 

CONTROL 

CURR DET/BASE 
CURR OET/GROUND 
DRIVE/BASE 
COUPLER (-) 


ECG7074 10-Pln SIP-M See Fig. L65A 

VCR Positive DC VR: 12.3V @ 1A, 

12.2V @ 1A, 5.3V @ 1A 


GND 
V|n2 
Vo3 (6.3V) 
Vo2 (12.2V) 
CUTOFF 
V|Nl 
Vqi (12.3V) 

Vb 

V|Nl 

GND 


E 

E 

D 

E 

E 

E 

E 

Q ECG7073 


E 

E 

C 

E 

E 

E 

E 

E 



1C and Module Outlines 


The ECG products shown above are Intended for replace¬ 
ment use only. Detailed specifications are not available. 
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1C and Module Outlines (cont'd) 


O 
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1C and Module Outlines (cont'd) 
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1C and Module Outlines (cont'd) 
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1C and Module Outlines (cont'd) 


Fig. L146 
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Cross Reference—Additions/Changes 09-302166 through 2SD2251 


To Be 
Replaced 

ECG 

Replacement 

To Be 
Replaced 

ECG 

Replacement 

To Be ECG 

Replaced Replacement 

To Be ECG 

Replaced Replacement 

To Be ECG 

Replaced Replacement 

To Be 
Replaced 

ECG 

Replacement 

To Be 
Replaced 

ECG 

Replacement 

09-302166. 

.2347 

2N2657. 

.2347 

2SA564ATAQRS... 

....290A 

2SC213. 

.2347 

2SC3312R. 

.2361 

2SC4123. 

.23534 

?.Bn79n 

P.'U7/d97 

029-PE. 

.2347 

2N2658 . 

.2347 

2SA564TAQR. 

....290A 

2SC214. 

.2347 

2SC3370. 

.92 

2SC4124. 

.23534 

?SD4??i/?SR«.«UMrPl PfllUCP 

082-1 (NAP-IC) 

.815 

2N2849 . 

.2347 

2SA719TAQR. 

. .290A 

2SC215. 

.2347 

2SC3449. 

2348 

2SC4125 

23534 


9.TS1 

082-2(NAP-IC 

.815 

2N2849-1 . 

.2347 

2SA909. 

.68 

2SC223. 

.2347 

2SC3449L 

2348 

2SC4131 

2305# 

PSDfiOIAORW ?4nfl 

082-3(NAP-IC 

.815 

2N2850 . 

.2347 

2SA933SRN 

290A 

2SC224. 

.2347 
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2348 

2SC4138 

2311# 
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.18 
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.815 
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.2347 

2SA940-R-En B-SAN-5i 398 
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.2347 
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2348 
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2311# 

2SD797. 

.3874 

0847T0R402.. 

.15020 

2N2851 . 

.2347 

2SA1216. 

.59 

2SC234. 

.2347 

2SC3450L 

2348 

2SC4199 

2354# 

2SD797-0. 

.3874 

0847TR2501 .. 

.15019 

2N2851-1 . 

.2347 

2SA1262(Audio). 

.242 

2SC235. 

.2347 

2SC3450M. 

2348 

2SC4199A. 

2354# 

2SD797-Y. 

.3874 

OIT0820000A. 

.7068 

2N2852 . 

.2347 

2SA1310. 

.2362 

2SC235-0. 

.2347 

2SC3458. 

2348 

2SC4232 

23484 

2SD811. 

.23104 

1-806-672-11 . 

.7055 

2N2852-1 . 

.2347 

2SA1310R. 

.2362 
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.2347 
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2348 
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23484 
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.184 

1A0013. 

.2347 

2N2853 . 

.2347 
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.93 
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.2347 
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2348 
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23484 
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.389 
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.2343 
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.2347 
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.2347 
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2348 
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.23484 
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. 5304 
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.23474 

2SA1488A 

292# 

2SC293. 

.2347 

2SC3459. . 

2348 

2SC4296 

2308# 

2SD1173. 

. .23024 

1J4B1. 

.5305 

2N2854-1 . 

.23474 

2SA149? 

2329 

2SC310. 

.23474 

2SC3459K. 

2348 

2SC4297 

2308# 

2SD1174. 

.23024 

1N469. 

.5011A 

2N2855. 

.2347 

2SA1643 

378# 

2SC310B. 

.23474 

2SC3459L . 

.2348 

2SC4298 

2308# 

2SD1175. 

.23024 

1N469A. 

.5011A 

2N2855-1 . 

.2347 

2SA1667 

398# 

2SC310C. 

.23474 

2SC3459M 

2348 

2SC4299 

2309# 

2SD1208. 

.23354 

1N3506. 

.5005A 

2N2856 . 

.2347 

2SA1670 

391# 

2SC310D . 

.23474 

2SC3460. 

2348 

2SC4300 

2309# 

2SD1260. 

.2534 

1N3507. 

.5006A 

2N2856-1 . 

.2347 

2SA1671 .. 

.37# 

2SC310E. 

.23474 

2SC3460K 

2348 

2SC4301 

23094 

2SD1260A. 

.2534 

1N3508 . 

. 5007A 

2N2890 . 

.2347 

2SA1672. 

.37# 

2SC669. 

.2347 

2SC3460L 

2348 

2SC4302 

2309# 

2SD1260AR... 

.2534 

1N3509 . 

. 5008A 

2N2891 . 

.2347 

2SA1693. 

391# 

2SC669A. 

.2347 

2SC3460M. 

2348 

2SC4303 

..2324 

2SD1260R . 

.2534 

1N4086 . 

. 587 

2N2896. 

.23474 

2SA1694. 

....37 

2SC697. 

,.2347/427 

2SC3461. 

2348 

2SC4303A. 

..2324 

2SD1261. 

.2534 

1N4933 

. 5694 

2N2983 . 

.2347 

2SA1725 

.55# 

2SC697A. 

,.2347/427 

2SC3461K 

2348 

2SC4309 

23484 

2SD1261A. 

.2534 

1N4933GP. 

.5694 

2N2985. 

.2347 

2SA1726. 

.55 

2SC697AB. 

,.2347/427 

2SC3461L. 

.2348 

2SC4312 

..2348 

2SD1261AR... 

.2534 

1N4934 

. 5694 

2N3055A. 

.284 

2SB641-QR. 

.17 

2SC697AD. 

.2347/427 

2SC3461M 

.2348 

2SC4313 

.2348 

2SD1261R. 

.2534 

1N4934GP. 

.5694 

2N3262. 

.2347 

2SB641QRS. 

.17 

2SC697AE. 

.2347/427 

2SC3552. 

2348 

2SC4327 

.377# 

2SD1450. 

.2361 

1N4935 . 

.5694 

2N3418 . 

.2347 

2SB641-R. 

.17 

2SC697AF . 

.2347/427 

2SC3552K 

.2348 

2SC4354 

...514 

2SD1456. 

.2302 

1N4935GP 

5694 

2N3419. 

2347 

2SB641RS. 

.17 

2SC697AH. 

.2347/427 

2SC3552L 

2348 

2SC4355 

.3774 

2SD1484K. 

.2410 

1N4936. 

.5694 

2N3420. 

.2347 

2SB641S. 

.17 

2SC697AI. 

.2347/427 

2SC3552M 

2348 

2SC4381 

.375# 

2SD1548. 

.2354 

1N4936GP. 

.5694 

2N3421 . 

.2347 

2SB709AQRW. 

.2409 

2SC697AJ. 

.2347/427 

2SC3637, 

2354 

2SC4385. 

.36# 

2SD1649-CTV 

-YB.2331 

1N4937 

5694 

2N3439S. 

.396 

2SB852K. 

....2405 

2SC697B. 

.2347/427 

2SC3688. 

2354 

2SC4386. 

.36# 

2SD1706CAudi( 

0).2305# 

1N4937GP 

5694 

2N3506 . 

.2347 

2SB897. 

...2714 

2SC697D. 

.2347/427 

2SC3723. . . 

2337 

2SC4387. 

.2328 

2SD1706R(Au< 

jio)....2305# 

1N5059 

506 

2N3507 . 

.2347 

2SB937. 

...2544 

2SC697E. 

.2347/427 

2SC3729... 

2324 

2SC4388. 

.2328 

2SD1710. 

.2302 

1N5059GP. 

.506 

2N3831 . 

.23474 

2SB937A. 

...2544 

2SC697F. 

.2347/427 

2SC3737. 

.2348 

2SC4421 . 

.23374 

2SD1781K. 

.2406 

1N5060. 

.506 

2N4000 . 

.2347 

2SB937AR . 

...2544 

2SC697H . 

.2347/427 

2SC3738. 

.2354# 

2SC4434 

2311# 

2SD1782K. 

.2410 

1NS061 

506 

2N4001 

.23474 

2SB937R. 

...2544 

2SC697I. 

.2347/427 

2SC3796. 

2348 

2SC4442 

.2337 

2SD1791. 

.270# 

1N5061GP. 

506 

2N4260 . 

.395 

2SB938. 

...2544 

2SC697J. 

.2347/427 

2SC3796A 

2348 

2SC4445. 

.2309# 

2SD1793. 

.270# 

1N5062 . 

.506 

2N4300. 

.2347 

2SB938A. 

...2544 

2SC893. 

.2347/427 

2SC3797. 

2348 

2SC4466. 

.390# 

2SD1795. 

.2316# 

1N5062GP. 

.506 

2N4877. 

.2347 

2SB938AR. 

...2544 

2SC933SRX. 

.290A 

2SC3797A 

2348 

2SC4467. 

.36 

2SD1849. 

.23534 

1S2222 . 

. 555A 

2N4895. 

.2347 

2SB938R. 

...2544 

2SC1473AQH. 

.399 

2SC3798. 

2348 

2SC4494. 

.56# 

2SD1880. 

.2353 

1S2692 

. 555A 

2N4896. 

.2347 

2SB1050. 

.124 

2SC1685TAQR... 

.85 

2SC3798A 

2348 

2SC4495. 

.56# 

2SD1881. 

.2353 

1S2692A 

555A 

2N4897 

2347 

2SB1050P. 

.124 

2SC1685TAQRS 

.85 

2SC3799. 

2348 

2SC4511. 

.54# 

2SD1887. 

.2354# 

1SR77-200 

5694 

2N4924 . ... 

.23474 

2SB1050Q. 

.124 

2SC1740SRK. 

.85 

2SC3799A 

2348 

2SC4512. 

.54 

2SD1959. 

.2354# 

1SR77-400 

5694 

2N5148. 

.2347 

2SB1050R. 

.124 

2SC1740SRQ. 

.85 

2SC3811 . 

.123AP# 

2SC4517 

.2339 

2SD2014. 

.2326 

1SR77-600 

5694 

2N5150. 

.2347 

2SB1154(Audio). 

.2306# 

2SC1860. 

.2347^ 

2SC3811Q 

.123AP^ 

2SC4517A. 

.2339 

2SD2015. 

.2326 

1SS103 

555A 

2N5152. 

.2347 

2SB1154R(AudK) ... 

.2306# 

2SC1860K. 

.2347# 

2SC3811R 

.123AP4 

2SC4518 

.2337 

2SD2024. 

.261 

1SSI36 

5194 

2N5154 . 

.2347 

2SB1155(Audio). 

.2306# 

2SC1860-L. 

.2347# 

2SC3822., 

2337 

2SC4531. 

.2353 

2SD2025. 

.261# 

1SSI37 

5194 

2N5189 . 

.2347 

2SB1187. 

...378# 

2SC1860-M. 

.23474 

2SC3830.. 

2337 

2SC4542. 

2354# 

2SD2032. 

.2614 

1 SSI 38 

5194 

2N5320 . 

.2347 

2SB1198K. 

....2411 

2SC2023. 

.2313 

2SC3831 . 

.2311# 

2SC4544. 

.376# 

2SD2033. 

.3754 

1T76 

56010# 

2N5321 . 

.2347 

2SB1257. 

...262# 

2SC2073-R-FtLB-SAN-5) .375 

2SC3851A. 

.291# 

2SC4546. 

.2337 

2SD2033A. 

.3754 

1T78 

56010# 

2N5334 . 

.2347 

2SB1259. 

.2344# 

2SC2238-0. 

.3754 

2SC3853. 

.390# 

2SC4557. 

.2348 

2SD2035. 

.1524 

1T86 

56010# 

2N5336. 

.2347 

2SB1351 . 

2344# 

2SC2238A0. 

.3754 

2SC3856. 

.2328 

2SC4575. 

.23344 

2SD2036. 

.1524 

1Tfl8 

56010# 

2N5337. 

.2347 

2SB1353. 

3984 

2SC2238AY. 

.3744 

2SC3874. 

.23114 

2SC4581. 

.2348 

2SD2037. 

.3774 

1T710 

56010# 

2N5338 . 

.2347 

2SB1353A 

3984 

2SC2238Y. 

.3754 

2SC3875S 

2408 

2SC4622. 

.2312 

2SD2038. 

.1524 

1T71fi 

56010# 

2N5339 . 

.2347 

2SB1355 

3784 

2SC2712GR. 

.2408 

2SC3892A 

2353 

2SC4662. 

.2337 

2SD2039. 

.261 

1T810 

56010# 

2N5488. 

.23474 

2SB1356 

3784 

2SC3089. 

.2348 

2SC3893A 

.2353 

2SC4884. 

.1574 

2SD2040. 

.544 

1T815. 

.56010# 

2N5488-1 . 

.23474 

2SB1357 

...3784 

2SC3089L. 

.2348 

2SC3897. 

.2354# 

2SD78. 

.2347 

2SD2041. 

.23324 

1X1712CE. 

.7010 

2N5729 . 

.2347 

2SB1358 

3784 

2SC3089M. 

.2348 

2SC3910.. 

.23114 

2SD78A. 

.2347 

2SD2042. 

.23364 

9R1 93/18# 

2N5784 

2347 

2SB1359 

2624 

2SC3090. 

.2348 

2SC3927.. 

2348 

2SD78B. 

.2347 

2SD2043. 

.23434 

2N2033 . 

.2347 

2N5785. 

.2347 

2SB1360 

.554 

2SC3090L. 

.2348 

2SC3945.. 

376 

2SD78C. 

.2347 

2SD2044. 

.564 

2N2034 

2347 

2N5786 . 

.2347 

2SB1367 

.,55# 

2SC3090M. 

.2348 

2SC3982.. 

.23484 

2SD78D 

.2347 

2SD2057LB.... 

.2302# 

2N2347 

2347 

2N6156. 

.5618 

2SB1496 

3784 

2SC3198L. 

.199 

2SC3982A 

23484 

2SD79. 

.2347/427 

2SD2081 . 

.2343# 

2N2405 

.... 2347 

2N6254 . 

.284 

2SB1512 

2624 

2SC3306. 

.2325 

2SC4096. 

.2354# 

2SD79A 

.2347/427 

2SD2096. 

.1524 

2N24n81 

2347 

2N6560 

. 2319 

2SB1514. 

...2624 

2SC3307. 

.23484 

2SC4111 . 

.2354# 

2SD79B 

.2347/427 

2SD2140P. 

.36 

2N2405S. 

.2347 

2SA564ARS. 

.234 

2SC106. 

....2347 

2SC3312. 

.2361 

2SC4122. 

.23314 

2SD79C 

.2347/427 

2SD2251 . 

.2353 


General Cross Reference Section Notes: 

(1) Numbers in ( ) indicates the number of replacement devices required to replace original type. 

(2) / numbers indicate more than one ECG type required for this application. 

(3) (CP) — Complementary Pair. 

(4) When a specific device part number is not listed in the directory, refer to the technical data for the ECG device of that type to 
find an equivalent replacement. 

(5) When basing of original part differs from ECG replacement, basing for original part is shown in parentheses { ) after the part 
number. For example, the 2SA509A(ECB) is replaced by ECG159 which has “EBC” basing. 
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Additions/Changes 


To Be ECG 


Replaced Replacement 

2SD2252. 

,...2354# 

2SD2306. 

.2614 

2SD2307. 

.2614 

2SK311. 

...23914 

2SK349 

...2394 

2SK350 

...2394 

2SK399 

23944 

2SK400 

23934 

2SK405 

23934 

2SK412 

...2394 

2SK413 

23934 

2SK414 

23934 

2SK527 

.2389# 

2SK532 

.2389# 

2SK549 

...2390 

2SK551 

...2388 

2SK556 

...2394 

2SK557 

...2394 

2SK559 

.23944 

2SK560 

,23944 

2SK573 

.23944 

2SK600 

...2389 

2SK641 

...2394 

2SK642 

...2394 

2SK643 

...2394 

2SK644 

...2394 

2SK673 

.23894 

2SK674. 

.2389 

2SK682. 

.2394 

2SK683. 

.2394 

2SK723. 

.2393 

2SK724. 

.2394 

2SK725. 

...23944 

2SK735. 

.2394 

2SK755. 

...23884 

2SK761. 

...23944 

2SK762. 

.2391 

2SK764. 

...23934 

2SK764A. 

...23934 

2SK765. 

...23934 

2SK767. 

...2385# 

2SK768 . 

...23934 

2SK769. 

...23934 

2SK770 . 

...2387# 

2SK783. 

.2394 

2SK788 . 

.2394 

2SK789. 

...23944 

2SK790. 

...23944 

2SK806. 

...2387# 

2SK819. 

.2394 

2SK825. 

....23944 

2SK829. 

....23944 

2SK859. 

.2393 

2SK867. 

....23944 

2SK867A. 

...23944 

2SK869. 

...23944 

2SK873. 

.2394 

2SK874. 

.2394 

2SK875. 

.2394 

2SK876. 

.2394 

2SK996. 

...2387# 

2SK1331. 

...23944 

3H81-00050-001 .. 

.7068 

3H82-00020-000.. 

.966 

3H82-00030-003.. 

.54 

3H83-00050-000.. 

.1754 

3H84-00040-004.. 

.376 

4-602-57 

.129MCP 

5KQ30 

...6083 

5KQ40 

...6083 

8-719-901-13. 

....5313 

8-729-802-09. 

....2348 

8-749-920-57. 

.7073 

8-749-920-81 . 

.7046 

8-759-113-05. 

.7056 

8-759-144-31 . 

.7055 

8-759-208-70. 

.2033 

8-759-234-63. 

.7065 

8-759-420-44. 

.1910 

8-759-420-48. 

.7060 

8-759-982-10. 

.1910 

9-994-173-01 . 

.2348 

9-997-467-01 . 

.999 

10KQ30 

....6083 

10KQ40 

...6083 

10TQ030 

....6083 

10TQ035 

...6083 

10TQ040 

....6083 

10TQ045 

....6083 

13-0091 

....8166 

13-10321-34. 

.555A 

13-10321-54. 

.555A 

13-10321-118. 

.555A 

13-10321-128. 

.555A 

13-10321-153. 

.555A 

13-28336-20(MCP).. 

..185MCP 

14-602-57(MCP).. 

.129MCP 

15-3015740. 

....80C96 

15-3015740-1. 

....80C96 

34-6010(MCP). 

46-13999-3. 

.129MCP 
.7024 

46-86722-3. 

.290A 

46-86756-3. 

.90 

46-86804-3. 

.382 

46-86888-3. 

.56 

46-86918-3. 

.552 

46-131087-3. 

.891M 

46-131139-3. 

.7026 

46-131436-3. 

.7030 

46-131486-3. 

.7027 

46-131683-3. 

.7022 

46-131827-3. 

.7031 

46-132114-3. 

.7028 

46-132222-3. 

...891M4 

46-132232-3. 

.1910 

46-132243-3. 

.7028 

46-132296-3. 

7029 

46-132650-3. 

7069 

46-132703-3. 

7067 

46-132772-3. 

7066 

46-132829-3. 

7023 

46-133107-3. 

7055 

46-133195-3. 

7039 

46-133275-3. 

1751 

46-133325-3 

778A 

46-133344-3. 

7010 

46-133371-3. 

7057 

46-133388-3. 

.3098 


To Be ECG 


Replaced Replacement 

46-133389-3. 

.3092 

46-133692-3. 

....30924 

46-133697-3. 

.3043 

46-721829-3. 

.891M 

46-861161-3. 

.3099 

46-861265-3. 

.558 

46-861317-3. 

....5030A 

46-861336-3. 

....5020A 

46-861627-3. 

.2331 

46-861634-3. 

.552 

46-861649-3. 

.2361 

46-861717-3. 

.577 

46-861718-3. 

.580 

46-861720-3. 

....5006A 

46-861864-3. 

.586 

46-861868-3. 

....5018A 

46-862557-3. 

....5047A 

46-862559-3. 

.5424 

46-862611-3. 

.145A 

46-862612-3. 

....5021A 

46-862613-3. 

....5010A 

46-862614-3. 

....5011A 

46-862615-3. 

....5014A 

46-862616-3. 

....5010A 

46-862633-3. 

.5332 

46-862639-3. 

.5016A 

46-862642-3. 

.5021A 

46-862651-3. 

.5014A 

46-862652-3. 

.5015A 

46-862653-3. 

.5007A 

46-862796-3. 

.5035A 

46-862857-3. 

.5031A 

46-862858-3. 

....2324# 

48-40531T01 . 

.555A 

48X90233A17. 

.555A 

50P1S. 

.5570i 

50P1SF. 

.5575:: 

50P2S. 

.5570:: 

50P2SF. 

.5575:: 

50P3S. 

.5572:: 

50P3SF. 

.5577± 

50P4S. 

.5572:: 

50P4SF. 

.5577:: 

50P5S. 

.5572:: 

50P5SF. 

.5577:: 

50P6S. 

.5572:: 

50P6SF. 

.5577:: 

50P7SF. 

.5569i 

50P8S. 

.55741 

50P8SF..., 

5579:: 

50P10S.... 

5574:: 

50P12S.... 

57C6-28(MCP). 

60-1-CA^30 

.5574:: 

.159MCP 

908 

66F-159-2 

523/3306 

66F-159-3 

523/3306 

74LS364N. 

.74LS364 

78M06C. 

.962 

78M08C. 

.964 

78M15C. 

.968 

78M24C. 

.972 

86-126-3. 

.125 

95KUAB0015AM.. 

.292# 

95KUAD0036MZ.. 

.2326 

95KUBD0115AZ.. 

.5011A 

95KUBD0128AZ.. 

.5027A 

95KUBD0429BZ.. 

...5011T1 

95KUBDAC5R6B. 

.5011A 

95KUBDAS5R6B. 

.5011A 

98M2SC1318-R1. 

.289A 

99-787-5. 

523/3306 

lOO-IA(RCA). 

.2343 

103-322. 

.5071A 

103S072220. 

.7066 

105DE8601B. 

.7065 

117-9(Heath-MCP). 

..185MCP 

121-912. 

.124 

121-1167. 

.2302 

122N3. 

.283 

133E02040. 

.7071 

151-0169-01. 

.396 

151-0228-04. 

.397 

162-7(MAG). 

.375 

162-8 MAG . 

.398 

205-1 MAG-Diode 

).555A 

205-2 MAG-Diode 

.555A 

205-5(MAG-Diode 

.555A 

221-384-01D-02... 

.7017 

221-384A01 . 

.7017 

221-578... 

1798 

223-28. 

1840 

233-1 (NAP) 

.53 

272P184010. 

7066 

272P188010. 

.7067 

272P239040. 

.7039 

299-2(NAP-Diode) 

.116 

306-001025. 

.3014A 

321-003007. 

.3014A 

362-2(NAP) 
405-003-4008. 

3092 

2329 

405-011-8401. 

.85 

405-013-4500. 

399 

405-013-4609. 

399 

405-016-6204. 

.85 

405-016-6402 

.85 

405-017-7804. 

2328 

405-022-6601 

2331 

405-022-6700. 

2331 

405-022-6809. 

2331 

405-056-8701 

2331 

405-056-8800. 

2331 

405-059-9903. 

.152# 

406-000-5708. 

375 

406-000-6309 

375 

406-000-7108. 

398 

406-000-7603. 

398 

406-001-7404 

398 

406-001-7503. 

398 

406-001-7602. 

375 

406-001-7701 

375 

407-005-4505. 

519 

407-005-8602 

116 

407-016-0107 

.3099 

407-050-2501 . 

5036A 

407-051-5303. 

5031A 

407-051-6409. 

.5008A 

407-054-0008. 

.5019A 

407-054-3306. 

.5021A 


To Be 
Replaced 


ECG 

Replacement 


407-054-4808 .5022A 

407-070-8408 .5018A 

407-088-6502.587 

407-124-5209.580 

407-124-5506.587 

407-124-5605.587 

407-124-5803.580 

407-124-6404.552 

409-020-4409.1774 

409-042-9000 .74LS156 

409-047-5700.1872 

409-047-8602.1778 

409-135-5407.7069 

409-146-7001.1863 

409-173-2802.7039 

416-1 (RCA).377 

.123A 

.399 

.399 

.2393 

..2393# 
..2393# 

.2393 

.2393 


I (MAG) 
2iNAP 

NAP 

II NAP 
>1 NAP 
} NAP 
ji NAP 
5 NAP 


577-1 (NAP).2394 

577-2(NAP .2394# 

582- 2 NAP .2331 

583- 2 NAP).2331 

590 .816§ 

597-1 (NAP).2353 

597-2 NAP .2353 

605-1 (NAP-Rect).6240 

605- 2(NAP-Rect).6244 

606- 1 NAP-Bridge).5315 

6O6-2CNAP-Bridg0 .5315 

610-009-2402 .5018A 

614- 1 (NAP).67 

615- 2(NAP .157# 

616- 1 NAP .186A 

617- 1 (NAP) .187A 

618- 1(N 
618-21N 
618-31N 

618- 41N 

619- liN 
621-IN 
621-2iN 
621-3(N 


.7066 

....891M 

....891M 

.2102 

.1852 

..5351A 

.7054 

.4256 

.1799 

.7039 

.110A 

.519 

.116 

...519 
.615A 
.5312 


928M 
943M 
4013B 
4013B 
943M 
.7015 
943M 
4001B 


11-1871.2361 

11-1872.2362 

11-1873.2362 

11-1874 85 

11-1875.2359 

11-1876.2358 

11-1877 2362 

11-1883 .2361 

11-1886.294 

11-1887.2362 

11-1888 .2361 

11-1890 25 

11-1891.2362 

11-1892.2361 

11-1893.289A 

11-1896.55 

921-1897.85 

921- 1935.85 

922- 1 (NAP-IC).858SM 

944-0725-011.8166 

1191-4819.555A 

1216-2575.2348 

1813-0093.933 

1813-0100 .932 


1813-0211.. 

1813-0212 

1813-0215 

1816-0217 

1816-0439 

1816-0710 

1816-0782 

1816-0915.. 


.1768 

.1769 

.1770 

74S288 

74S475 

74S571 

74S287 

..74S188 


To Be 

Replaced 1 

ECG 

1816-0916. 

.74S288 

1816-0917. 

.74S387 

1816-0918. 

.74S570 

1816-0929. 

.74S474 

1816-0931 . 

.74S573 

1816-1032. 

.74S288 

1816-1054. 

.74S454 

1816-1137. 

.74S287 

1816-1142. 

.74S474 

1816-1153. 

.74S288 

1816-1160. 

.74S478 

1816-1162. 

.74S478 

1816-1163. 

.74S474 

1816-1174. 

.74S188 

1816-1382. 

.74S571 

1816-1436. 

.74S288 

1816-1467. 

.74S573 

1816-1468. 

.74S288 

1816-1482. 

.74S571 

1816-1556. 

.74S478 

1816-1562. 

.74S472 

1816-1574 . 

.74S454 

1816-1578. 

.74S288 

1818-0165. 

.2107 

1818-0198. 

.2102 

1818-0317. 

.2104 

1818-0340. 

.2117 

1818-0498. 

.2716 

1818-0762. 

.2532 

1818-0794. 

.2716 

1818-0850. 

.2732 

1818-1396. 

.2117 

1818-1467. 

.2117 

1818-1559. 

.2164 

1818-1581. 

.2532 

1818-1611. 

.2128 

1818-1633. 

.2732 

1818-1648. 

.2732 

1818-1721. 

.2732 

1818-1747. 

.2764 

1818-1755. 

.2732 

1818-1756. 

.2102 

1818-1758. 

.2764 

1818-1888. 

.2532 

1818-1966. 

.2764 

1818-1982. 

.2732 

1818-1999. 

.2764 

1818-3005. 

.2164 

1818-3006. 

.2164 

1818-3023. 

.2732 

1818-3059. 

.2164 

1818-3163. 

.2128 

1818-3307. 

.4256 

1818-3308. 

.4256 

1818-3383. 

.2732 

1818-3483. 

.2164 

1818-4099. 

.2128 

1820-0081. 

.9911 

1820-0158. 

.924 

1820-0162. 

.909 

1820-0203. 

.941 

1820-0214. 

.7442 

1820-0216. 

.941M 

1820-0217. 

.941M 

1820-0308. 

.9945 

1820-0346. 

.9933 

1820-0350. 

.9961 

1820-0374. 

.74H21 

1820-0427. 

.973 

1820-0439. 

.923D 

1820-0443. 

.74L93 

1820-0450. 

.74196 

1820-0460. 

.7400 

1820-0467. 

.7401 

1820-0468. 

.7445 

1820-0478. 

.938 

1820-0492. 

.74197 

1820-0506. 

.8266 

1820-0509. 

.75188 

1820-0510. 

.75189 

1820-0515. 

.9602 

1820-0535. 

.75451B 

1820-0537. 

.7413 

1820-0542. 

.8234 

1820-0543. 

.8233 

1820-0545. 

.74191 

1820-0574. 

.74173 

1820-0609. 

.74S114 

1820-0610. 

.8309 

1820-0611. 

.74182 

1820-0614. 

.93L08 

1820-0622. 

.74151 

1820-0625. 

.9666 

1820-0626. 

.74141 

1820-0630. 

.974 

1820-0657. 

.8318 

1820-0683. 

.74S04 

1820-0684. 

.74S05 

1820-0685. 

.74S10 

1820-0697. 

.74S140 

1820-0727. 

.8321 

1820-0730. 

.96L02 

1820-0741. 

.8328 

1820-0742. 

.8308 

1820-0762. 

.74157 

1820-0778. 

.93L16 

1820-0799. 

.75452B 

1820-0833. 

.74LS259 

1820-0837. 

.7425 

1820-0846. 

.74126 

1820-0856. 

.7400 

1820-0857. 

.7420 

1820-0858. 

.7476 

1820-0859. 

.7474 

1820-0860. 

.9951 

1820-0868. 

.9801 

1820-0875. 

.9600 

1820-0902. 

.75450B 

1820-0906. 

.7214 

1820-0907. 

.7412 

1820-0924. 

.4038B 

1820-0928. 

.4041 

1820-0929. 

.4022B 

1820-0930. 

.4026B 

1820-0941 . 

.4043B 

1820-0969. 

.4035B 

1820-0977. 

.4034B 

1820-0985. 

.9800 


To Be ECG 


Replaced 


1820-0989. 

.74179 

1820-0990. 

.75189 

1820-0998. 

.74S153 

1820-1016. 

.75453B 

1820-1049. 

.74367 

1820-1066. 

.7411 

1820-1079. 

.4501 

1820-1081. 

.6880 

1820-1113. 

.8553 

1820-1114. 

.4516B 

1820-1121. 

.74125 

1820-1122. 

.4518B 

1820-1129. 

.9334 

1820-1137. 

.9809 

1820-1143. 

.8552 

1820-1144. 

.74LS02 

1820-1150. 

.4520B 

1820-1175. 

.4522B 

1820-1176. 

.4015B 

1820-1189. 

.451OB 

1820-1191 . 

.74S175 

1820-1192. 

.74173 

1820-1193. 

.74LS197 

1820-1194. 

.74LS193 

1820-1195. 

.74LS175 

1820-1196. 

.74LS174 

1820-1197. 

.74LS00 

1820-1198. 

.74LS03 

1820-1199. 

.74LS04 

1820-1200. 

.74LS05 

1820-1201 . 

.74LS08 

1820-1202. 

.74LS10 

1820-1203. 

.74LS11 

1820-1204. 

.74LS20 

1820-1205. 

.74LS21 

1820-1206. 

.74LS27 

1820-1207. 

.74LS30 

1820-1208. 

.74LS32 

1820-1209. 

.74LS38 

1820-1210. 

.74LS51 

1820-1211 . 

.74LS86 

1820-1212. 

.74LS112A 

1820-1213. 

.74LS113 

1820-1214. 

.74126 

1820-1215. 

.74LS136 

1820-1216. 

.74LS138 

1820-1217. 

.74LS151 

1820-1230. 

.75491B 

1820-1231 . 

.75492B 

1820-1238. 

.74LS253 

1820-1240. 

.74S138 

1820-1241 . 

.4512B 

1820-1243. 

.74LS15 

1820-1244. 

.74LS153 

1820-1245. 

.74LS155 

1820-1246. 

.74LS09 

1820-1250. 

.74136 

1820-1251 . 

.74LS196 

1820-1254. 

.74365 

1820-1255. 

.74368 

1820-1256. 

.7422 

1820-1258. 

.74178 

1820-1259. 

.74179 

1820-1260. 

.74221 

1820-1262. 

.74290 

1820-1264. 

.74293 

1820-1265. 

.4527B 

1820-1271. 

.74143 

1820-1272. 

.74LS33 

1820-1273. 

.74LS28 

1820-1274. 

.74LS22 

1820-1276. 

.74LS194A 

1820-1277. 

.74LS192 

1820-1278. 

.74LS191 

1820-1279. 

.74LS190 

1820-1280. 

.74LS181 

1820-1281 . 

.74LS139 

1820-1282. 

.74LS109A 

1820-1283. 

.74LS95B 

1820-1284. 

.74LS55 

1820-1285. 

.74LS54 

1820-1286. 

.74LS40 

1820-1287. 

.74LS37 

1820-1291. 

.8554 

1820-1292. 

.8520 

1820-1294. 

.8123 

1820-1296. 

.74LS295A 

1820-1297. 

.74LS266 

1820-1298. 

.74LS251 

1820-1300. 

.74LS195A 

1820-1302. 

.74S251 

1820-1304. 

.74S194 

1820-1306. 

.74S134 

1820-1309. 

.74S258 

1820-1313. 

.4053B 

1820-1314. 

.4052B 

1820-1315. 

.4051B 

1820-1316. 

.4048B 

1820-1317. 

.4047B 

1820-1318. 

.4045B 

1820-1319. 

.74S151 

1820-1322. 

.74S02 

1820-1323. 

.74S30 

1820-1324. 

.74S124 

1820-1325. 

.4066B 

1820-1328. 

.4526B 

1820-1329. 

.4515B 

1820-1340. 

.40085B 

1820-1355. 

.4532B 

1820-1356. 

.4528B 

1820-1361. 

.8374 

1820-1365. 

.74C157 

1820-1367. 

.74S08 

1820-1368. 

.74366 

1820-1385. 

.4502B 

1820-1386. 

.4506B 

1820-1388. 

.4071B 

1820-1389. 

.4583B 

1820-1391 . 

.74C161 

1820-1402. 

.80C95 

1820-1403. 

.4072B 

1820-1404. 

.4069 

1820-1405. 

.4075B 

1820-1407. 

.4078B 

1820-1408. 

.4073B 

1820-1409. 

.4082B 

1820-1410. 

.4068B 

1820-1411 . 

.74LS75 


2SD2252 through 1820-2200 


1820-1412.4556B 

1820-1413.4511B 

1820-1414.74LS12 

1820-1415.74LS13 

1820-1416.74LS14 

1820-1417.74LS26 

1820-1418.74LS42 

1820-1419.74LS85 

1820-1420.74LS92 

1820-1422.74LS122 

1820-1423.74LS123 

1820-1424.74LS629 

1820-1425.74LS132 

1820-1426.74LS145 

1820-1427.74LS156 

1820-1428.74LS158 

1820-1429.74LS160A 

1820-1430 .74LS161A 

1820-1431 .74LS162A 

1820-1432.74LS163A 

1820-1433.74LS164 

1820-1436.74LS170 

1820-1437.74LS221 

1820-1439.74LS257 

1820-1440.74LS258 

1820-1441 .74LS283 

1820-1442.74LS290 

1820-1443.74LS293 

1820-1444.74LS298 

1820-1446.74LS395A 

1820-1447.74LS670 

1820-1448.74S09 

1820-1459.74170 

1820-1463.74390 

1820-1464 .74393 

1820-1465.74490 

1820-1466.74C174 

1820-1468.8542 

1820-1469.74LS107 

1820-1470.74LS157 

1820-1471 .4539B 

1820-1476.6886 

1820-1477 .6885 

1820-1478.74LS93 

1820-1479.4553B 

1820-1483.4071B 

1820-1485.74C221 

1820-1486 .4081B 

1820-1488 .4081B 

1820-1490 .74LS90 

1820-1491 .74LS367 

1820-1492.74LS368 

1820-1494 .4020B 

1820-1495.4040B 

1820-1496.4027B 

1820-1497.4013B 

1820-1501 .4042B 

1820-1502 .4015B 

1820-1504.4016B 

1820-1505 .4049 

1820-1506 .4024B 

1820-1508.4017B 

1820-1512.4028B 

1820-1514 .4014B 

1820-1515.4556B 

1820-1516.4555B 

1820-1518.74S00 

1820-1519 .9663 

1820-1520 .9660 

1820-1521 .4050B 

1820-1525 .4008B 

1820-1526.4028B 

1820-1527.4022B 

1820-1544 .4076B 

1820-1546 .4052B 

1820-1547 .4051B 

1820-1549 .4539B 

1820-1550.4071B 

1820-1551 .4081B 

1820-1552.4023B 

1820-1555.4556B 

1820-1556.4555B 

1820-1557.8216 

1820-1559 74C164 

1820-1561 74C193 

1820-1562 74C175 

1820-1563 .74C14 

1820-1568.74LS125A 


.4538B 

.4532B 
74LS73 
74C192 
74C107 
.4093B 
.4076B 
.74123 


1820-1569.. 

1820-1570 
1820-1574 
1820-1575 
1820-1576 
1820-1577 
1820-1578 
1820-1585.. 

1820-1586.4512B 

1820-1588 .4566B 

1820-1590.74C14 

1820-1591 .4518B 

1820-1592.4069 

1820-1598 .4029B 

1820-1600 .4093B 

1820-1601 .4070B 

1820-1602.74LS47 

1820-1603 .74C08 

1820-1604 .74LS48 

1820-1605 .9668 

1820-1606 .9667 

1820-1612.74C221 

1820-1626.74C20 

1820-1627.74C02 

1820-1640.74LS366A 

1820-1641 .74LS365A 

1820-1642 .74LS624 

1820-1643 .74LS249 

1820-1644.74LS248 

1820-1645 .74LS126 

1820-1646 .4055B 

1820-1647 .74LS02 

1820-1650 .4098B 

1820-1651 .74C901 

1820-1652.74C902 

1820-1653.74C903 

1820-1654.74C904 

1820-1658.4541B 

1820-1659.40182B 

1820-1660 .4067B 


To Ik- 
Replaced 



1820-1688 .74LSi 

1820-1729.74LS259 

1820-1732.74LS138 

1820-1733.74LS175 

1820-1735.74C42 

1820-1745.4001B 

1820-1746.4049 

1820-1747.401 IB 

1820-1753.74C74 

1820-1784.74LS91 

1820-1787 .7427 

1820-1793 .8308 

1820-1795.861 

1820-1806.74C85 

1820-1813.4027B 

1820-1815.4517B 

1820-1821 .74LS113 

1820-1827.74C154 

1820-1828.6889 

1820-1845 .5629^ 

1820-1851 .74LS148 

1820-1858.74LS377 

1820-1859.74LS280 



1820-1909.4075B 

1820-1910.4073B 

1820-1912.4042B 

1820-1914.74LS174 

1820-1917.74LS240 

1820-1918.74LS241 

1820-1922.74LS166 

1820-1930.4078B 



1820-2055.4015B 

1820-2056.74LS378 

1820-2065.74C151 

1820-2068.74LS625 

1820-2075.74LS245 

1820-2078.74LS490 

1820-2079.4002B 

1820-2080 .4035B 



When basing of original part differs from ECG replacement, basing for original part is shown in parentheses ( ) 
after the part number. For example, the 2SA509A(ECB) is replaced by ECG159 which has “EBC" basing. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1820-2206 through 32167-201-170 


Additions/Changes 


To He 
Replaced 

EC(; 

Replacement 

1820-2206... 

.74LS640 

1820-2210... 

.74C00 

1820-2211 .... 

.74C04 

1820-2212... 

.74C10 

1820-2213... 

.74C32 

1820-2215... 

.74C373 

1820-2216.... 

.74C374 

1820-2220... 

.4076B 

1820-2222... 

.4094B 

1820-2223 .... 

.4032B 

1820-2224 .... 

.4038B 

1820-2225... 

.4041 

1820-2226... 

.4045B 

1820-2228... 

.4044B 

1820-2229... 

.4512B 

1820-2230... 

.4047B 

1820-2231 .... 

.4031B 

1820-2232 .... 

.4034B 

1820-2233... 

.4099B 

1820-2237... 

.74LS132 

1820-2244 .... 

.74LS379 

1820-2257.... 

.80C97 

1820-2258... 

.40174B 

1820-2264 .... 

.4040B 

1820-2265 .... 

.4008B 

1820-2268 .... 

.74LS645 

1820-2274... 

.2087 

1820-2275... 

.74C90 

1820-2279... 

.40175B 

1820-2304. 

.7422 

1820-2305 .... 

.74LS123 

1820-2309... 

.74C923 

1820-2330... 

.4068B 

1820-2331 .... 

.4078B 

1820-2346... 

.74LS221 

1820-2351. 

.7438 

1820-2369 .... 

.74LS629 

1820-2383... 

.4569B 

1820-2384... 

.74LS399 

1820-2444 .... 

.4562B 

1820-2460... 

.74LS169A 

1820-2462 .... 

.4513B 

1820-2464. 

.74LS76A 

1820-2473. 

.2085 

1820-2487... 

.4056B 

1820-2536 .... 

.74LS352 

1820-2537... 

.74C244 

1820-2538... 

.74C240 

1820-2540... 

.74C925 

1820-2566.... 

.74C240 

1820-2571 .... 

.4569B 

1820-2576... 

.401 IB 

1820-2579 .... 

.74LS27 

1820-2580... 

.74LS02 

1820-2581 .... 

.74LS08 

1820-2582... 

.74LS04 

1820-2583 .... 

.74LS00 

1820-2584 .... 

.74LS38 

1820-2585 .... 

.74LS32 

1820-2586. 

.7416 

1820-2587 .... 

.74LS86 

1820-2588 .... 

.4060B 

1820-2600 .... 

.96LS02 

1820-2605. 

.74C73 

1820-2606. 

.74C76 

1820-2622... 

.74LS624 

1820-2641 .... 

.74LS374 

1820-2644 .... 

.4050B 

1820-2655... 

.74LS625 

1820-2658. 

.2032 

1820-2702 .... 

.4521B 

1820-2710. 

.74LS540 

1820-2711 . 

.74LS541 

1820-2716. 

.4513B 

1820-2729. 

.74LS243 

1820-2764. 

.74LS386 

1820-2799. 

.74LS259 

1820-2803. 

.400IB 

1820-2804. 

.4025B 

1820-2805. 

.4017B 

1820-2827. 

.955M 

1820-2885. 

.74LS390 

1820-2921. 

.74HC04 

1820-2922. 

.74HC00 

1820-2923. 

.74HC10 

1820-2924. 

.74HC02 

1820-2925. 

.74HC161 

1820-2945. 

.4502B 

1820-2950. 

.40106B 

1820-2998. 

.74HC373 

1820-3007. 

.74HC86 

1820-3014. 

.74HC139 

1820-3018. 

.4029B 

1820-3058. 

.74HC174 

1820-3078. 

.74LS168A 

1820-3079. 

.74HC138 

1820-3082. 

.74HC374 

1820-3097. 

.74HC08 

1820-3146. 

.74HC175 

1820-3172. 

.74HC109 

1820-3174. 

.74HC132 

1820-3176. 

.74HC151 

1820-3180. 

.74HC164 

1820-3181. 

.74HC165 

1820-3182. 

.74HC173 

1820-3184. 

.74HC11 

1820-3185. 

.74HC14 

1820-3191. 

.74HC257 

1820-3197. 

.74HC4020 

1820-3199. 

.74HC4040 

1820-3200. 

.74HC4060 

1820-320&.. 

.74HC259 

1820-3207. 

.74HC390 

1820-3208. 

.74HC393 

1820-3297. 

.74HC244 

1820-3298. 

.74HC32 

1820-3299. 

.74HC240 

1820-3321. 

.75189 

1820-3322. 

.75188 

1820-3350. 

.74HC153 

1820-3399. 

.74HC273 

1820-3447. 

.7406 

1820-3456. 

.74HCT244 

1820-3459. 

.74LS74A 

1820-3460. 

.74LS30 

1820-3475. 

.74LS132 

1820-3496. 

.74LS51 

1820-3516. 

.4541B 


To He 
Replaced 

f:c(; 

Replacement 

To He EC(; 

Replaced Replacement 

To He ECX; 

Replaced Replacement 

To He KtX; 

Replaced Replacement 

To He FXX; 

Replaced Replacement 

1820-3545... 

.80C96 

1826-0348. 

.990 

1826-1292. 

.922M 

4822-209-10248. 

.4013B 

4835-130-47001 

.5021A 

1820-3546... 

.74HC299 

1826-0353 

...951 

1826-1299. 

.960 

4822-209-10263. 

.4052B 

4835-130-47025. 

.379# 

1820-3564... 

.74HC174 

1826-0354 

...924 

1826-1315. 

.825 

4822-209-30165.. 

.950 

4835-130-47035. 

.2336 

1820-3587... 

.40194B 

1826-0355 

955M 

1826-1326. 

.7016 

4822-209-30171.. 

.960 

4835-130-47068. 

.2393 

1820-3609... 

.4048B 

1826-0357 

...937 

1826-1328. 

.778A 

4822-209-30175.. 

.1819 

4835-130-47083. 

.489 

1820-3629... 

.74HCT04 

1826-0373 

955M 

1826-1343. 

.999M 

4822-209-30185.. 

.960# 

4835-130-47092. 

.2393# 

1820-3630 ... 

.74HCT240 

1826-0391 

...941 

1826-1352. 

.1720 

4822-209-60826.. 

.961# 

4835-130-47097. 

.2331 

1820-3664 .... 

.74HCT00 

1826-0393 

...956 

1826-1383. 

.1913 

4822-209-60853.. 

.7047 

4835-130-47112. 

.2407 

1820-3673... 

.74HC123 

1826-0396 

...968 

1826-1387. 

.964 

4822-209-60955.. 

.1567 

4835-130-47116. 

.2407 

1820-3674... 

.74HC125 

1826-0399 

...829 

1826-1398. 

.857M 

4822-209-60956.. 

.7051 

4835-130-47124. 

.2394 

1820-3692... 

.74HC4053 

1826-0410 

...859 

1826-1439. 

.955MC 

4822-209-62059.. 

.1854M 

4835-130-47127. 

.2418 

1820-3694 .... 

.74LS174 

1826-0411 

4536B 

1826-1448. 

.1722 

4822-209-62369.. 

.1862 

4835-130-47128. 

.2418 

1820-3696 .... 

.74LS364 

1826-0412 

943M 

1826-1471. 

.879 

4822-209-62941.. 

.964# 

4835-130-47129. 

.2408 

1820-3719... 

.4051B 

1826-0418 

...967 

1826-1499. 

.1908 

4822-209-71463.. 

.4555B 

4835-130-47137. 

.85 

1820-3785... 

.74HC163 

1826-0419 

...876 

1826-1506. 

.834 

4822-209-71489.. 

.1657 

4835-130-47139. 

.2337 

1820-3789... 

.74HC574 

1826-0428 

.1720 

1826-1507. 

.1722 

4822-209-71776.. 

.7050 

4835-130-47142. 

.2408 

1820-3790... 

.74HC573 

1826-0431 

.2055 

1826-1551 . 

.919D 

4822-209-71901.. 

.977 

4835-130-47145. 

.2407 

1820-3837 .... 

.74LS164 

1826-0433 

937M 

1826-1569. 

.1720 

4822-209-72368.. 

.7061 

4835-130-47147. 

.2409 

1820-3839 .... 

.74S08 

1826-0434 

...964 

1826-1572. 

.943SM 

4822-209-72491.. 

.1634 

4835-130-47173. 

.159 

1820-3840... 

.74S02 

1826-0435 

...966 

1826-1577. 

.1761 

4822-209-72804.. 

.815 

4835-130-47225. 

.2337 

1820-3847... 

....74HCT138 

1826-0436 

...972 

1826-1594. 

.922M 

4822-209-73037.. 

.1866 

4835-130-47226. 

.253 

1820-3848... 

....74HCT374 

1826-0445 

...961 

1826-1600. 

.987 

4822-209-73712.. 

.7050 

4835-130-47227. 

.2337 

1820-3849... 

....74HCT373 

1826-0449 

...965 

1826-1601 . 

.999SM 

4822-209-73954.. 

.967# 

4835-130-47232. 

.19 

1820-3866... 

.4052B 

1826-0456 

...953 

1826-1602. 

.955SM 

4822-209-80401 .. 

.778A 

4835-130-47235. 

.85 

1820-3940... 

....74HCT174 

1826-0464 

...968 

1826-1622. 

.859SM 

4822-209-80591.. 

.956 

4835-130-47238. 

.12# 

1820-3952... 

.74LS161A 

1826-0483 

...954 

1826-1627. 

.858SM 

4822-209-80775.. 

.955M 

4835-130-47247. 

.290A 

1820-3953 .... 

.74S74 

1826-0484 

...953 

1826-1636. 

.857SM 

4822-209-80808.. 

.968 

4835-130-47251. 

.21 

1820-3954 .... 

.74LS123 

1826-0486 

4052B 

1826-1643. 

.999SM 

4822-209-80891.. 

.960 

4835-130-47252. 

.153# 

1820-3956... 

.74LS32 

1826-0491 

937M 

1826-1651 . 

.927D 

4822-209-81726.. 

.966 

4835-130-47253. 

.85 

1820-4152... 

....74HCT574 

1826-0493 

938M 

1826-1739. 

.918SM 

4822-209-82056.. 

.963 

4835-130-47256. 

.20 

1820-4166... 

.40163B 

1826-0501 

4053B 

1826-1775. 

.834 

4822-209-82569.. 

.4066B 

4835-130-47259. 

.23554 

1820-4208. 

.74HC377 

1826-0502 

4066B 

1826-1811 . 

.858SM 

4835-130-37001 .. 

...5021T1 

4835-130-47265. 

.13 

1820-4253... 

.75189 

1826-0515 

...924 

1826-1813. 

.928SM 

4835-130-37005.. 

.5069A 

4835-130-47266. 

.56# 

1820-4575... 

.74LS253 

1826-0519 

857M 

1826-1822. 

.1681 

4835-130-37007 .. 

...5011T1 

4835-130-47269. 

.2419 

1820-4840... 

.9615 

1826-0521 

858M 

1826-1862. 

.858SM 

4835-130-37008 .. 

...5013T1 

4835-130-47271 . 

.290A 

1820-5494... 

.1749 

1826-0522 

.859 

1826-1887. 

.1888 

4835-130-37015.. 

.5068A 

4835-130-47272. 

.290A 

1820-6468... 

.74LS374 

1826-0523 

1911 

1826-1893. 

.978SM 

4835-130-37017.. 

.5010A 

4835-130-47275. 

.85 

1820-6469... 

.74LS245 

1826-0524 

.987 

1826-1915. 

.941M 

4835-130-37031 .. 

...5019T1 

4835-130-47278. 

.261# 

1820-6563 .... 

.74LS164 

1826-0527 

.957 

1826-1993. 

.963 

4835-130-37101 .. 

.145A 

4835-130-47353. 

.2357 

1820-6571.... 

.1853 

1826-0534 

.996 

1826-2005. 

.937M 

4835-130-37109.. 

.580 

4835-130-47397. 

.2358 

1820-6828 

1690 

1826-0546 

.927 

1826-2035. 

.2057 

4835-130-37137.. 

.5018A 

4835-130-47422. 

.294 

1820-7679 

.74LS163A 

1826-0555 

.977 

1826-2043. 

.1942 

4835-130-37138.. 

.5077A 

4835-130-47424. 

.290A 

1826-0007 

941 

1826-0557 

..948 

1826-2129. 

.961 

4835-130-37141 .. 

.5014A 

4835-130-47427.. 

.293 

1826-0013 

941 

1826-0559 

1924 

1826-2161. 

.864 

4835-130-37143.. 

...5019T1 

4835-130-47428.. 

.2357 

1826-0021 

924 

1826-0565 

1729 

2057A100-69(MCP)... 

.290AMCP 

4835-130-37144.. 

.5018A 

4835-130-47429.. 

.85 

1826-0026 

922 

1826-0586 

.988 

3052V. 

.1934X 

4835-130-37146... 

.519 

4835-130-47433.. 

.382 

1826-0035. 

938 

1826-0592 

.928 

3283-00160-000.. 

.1895 

4835-130-37147... 

.587 

4835-130-47435.. 

.85 

1826-0041, 

914 

1826-0599 

4568B 

4822-130-30842.. 

.177 

4835-130-37148... 

.5332 

4835-130-47436.. 

.85 

1826-0043. 

937 

1826-0611 

928M 

4822-130-31253.. 

.5000A 

4835-130-37149... 

.588 

4835-130-47439.. 

.2358 

1826-0045, 

1171 

1826-0617 

.968 

4822-130-31274.. 

.3007 

4835-130-37151... 

.552 

4835-130-47441.. 

.2361 

1826-0059. 

1171 

1826-0620 

.971 

4822-130-31393.. 

.552 

4835-130-37153... 

.116 

4835-130-47442. 

.290A 

1826-0065, 

922M 

1826-0626 

.930 

4822-130-31456.. 

.135A 

4835-130-37203.. 

...5019T1 

4835-130-47461 . 

.289A 

1826-0068. 

976 

1826-0631 

.970 

4822-130-31607.. 

.587 

4835-130-37212... 

.519 

4835-130-47462.. 

.85 

1826-0078. 

908 

1826-0637 

1720 

4822-130-31878.. 

.116 

4835-130-37216.. 

.5006A 

4835-130-47471.. 

.23594 

1826-0081. 

918 

1826-0640 

887M 

4822-130-31933.. 

.125 

4835-130-37217.. 

.5007A 

4835-130-47476.. 

.1574 

1826-0090. 

941 

1826-0649 

.967 

4822-130-31981 .. 

.5007A 

4835-130-37218.. 

.5008A 

4835-130-47477. 

.290A 

1826-0099. 

966 

1826-0655 

1508 

4822-130-32213.. 

.588 

4835-130-37222.. 

...5013T1 

4835-130-47478.. 

.2362 

1826-0100 

947D 

1826-0666 

.834 

4822-130-32472.. 

.3010 

4835-130-37223.. 

.5014A 

4835-130-47479.. 

.2359 

1826-0106. 

968 

1826-0667 

857M 

4822-130-32478.. 

.5014A 

4835-130-37226.. 

.5015A 

4835-130-47481.. 

.2415 

1826-0111 

778A 

1826-0668 

.937 

4822-130-32574.. 

.519 

4835-130-37229... 

.552 

4835-130-47486.. 

.2414 

1826-0117. 

.1914 

1826-0677 

.935 

4822-130-32699.. 

.5022A 

4835-130-37231 .. 

.5025A 

4835-130-47488.. 

.2409 

1826-0120. 

992 

1826-0678 

.928 

4822-130-32778.. 

.519 

4835-130-37232.. 

.5025A 

4835-130-47502.. 

.378# 

1826-0122. 

962 

1826-0682 

.823 

4822-130-33861.. 

.519 

4835-130-37239... 

.552 

4835-130-47503.. 

.107 

1826-0123. 

1915 

1826-0690 

1911 

4822-130-34174.. 

.5009A 

4835-130-37254... 

.593 

4835-130-47525.. 

.54# 

1826-0128. 

921 

1826-0709 

740A 

4822-130-34195.. 

.5022A 

4835-130-37256... 

.596 

4835-130-47536.. 

.398# 

1826-0139 

.778A 

1826-0712 

858M 

4822-130-34281 .. 

.5024A 

4835-130-37273.. 

.5016A 

4835-130-47537.. 

.375# 

1826-0141 

.919D 

1826-0724 

.970 

4822-130-34382.. 

.5016A 

4835-130-37299.. 

.5018A 

4835-130-47538.. 

.2406 

1826-0142 

778A 

1826-0725 

1916 

4822-130-34488.. 

.5020A 

4835-130-37326... 

.3022 

4835-130-47543. 

.290A 

1826-0144. 

960 

1826-0756 

2053 

4822-130-34499.. 

.5029A 

4835-130-37328... 

.519^ 

4835-130-47545.. 

.55# 

1826-0145. 

962 

1826-0759 

.834 

4822-130-40861.. 

.2347 

4835-130-37329.. 

.5011A 

4835-130-47575. 

.290A 

1826-0146. 

964 

1826-0772 

1900 

4822-130-41275... 

.125 

4835-130-37332... 

.519 

4835-130-47576. 

.290A 

1826-0147. 

966 

1826-0780 

.917 

4822-130-41505.. 

.290A 

4835-130-37334... 

.116 

4835-130-47639.. 

.153# 

1826-0150. 

972 

1826-0784 

.933 

4822-130-41521... 

.85 

4835-130-37335.. 

.5035A 

4835-130-47645.. 

.2362 

1826-0153. 

723 

1826-0814 

.834 

4822-130-41594.. 

.123AP 

4835-130-37336.. 

.5013A 

4835-130-47667.. 

.2360 

1826-0159. 

746 

1826-0829 

.969 

4822-130-41646... 

.288 

4835-130-37352... 

.519 

4835-130-47674.. 

.2406 

1826-0161. 

987 

1826-0842 

.995 

4822-130-41691... 

.159 

4835-130-37353... 

.116 

4835-130-47675.. 

.2362 

1826-0165. 

944 

1826-0854 

2054 

4822-130-41782... 

.238 

4835-130-37354... 

.116 

4835-130-47676.. 

.2361 

1826-0169. 

1919 

1826-0863 

.990 

4822-130-42054... 

.184 

4835-130-37356... 

.552 

4835-130-47677.. 

.152# 

1826-0172. 

938M 

1826-0876 

2063 

4822-130-42077... 

.2361 

4835-130-37389... 

.552 

4835-130-47678.. 

.3784 

1826-0174. 

834 

1826-0882 

858M 

4822-130-42231... 

.159 

4835-130-37395... 

.116 

4835-130-47705.. 

.399 

1826-0175, 

.919D 

1826-0888 

858M 

4822-130-42278.. 

.290A 

4835-130-37397.. 

.5000A 

4835-130-47706.. 

.2353 

1826-0180. 

955M 

1826-0890 

928M 

4822-130-42371... 

.25 

4835-130-37399.. 

.5013A 

4835-130-47708.. 

.2407 

1826-0181. 

931 

1826-0895 

7006 

4822-130-42489... 

.552 

4835-130-37402.. 

.5018A 

4835-130-47719.. 

.398# 

1826-0185. 

902 

1826-0903 

.855 

4822-130-42593... 

.2358 

4835-130-37404.. 

.5025A 

4835-130-47722.. 

.2361 

1826-0191. 

919 

1826-0905 

1721 

4822-130-42675... 

.2406 

4835-130-37405.. 

.5015A 

4835-130-47723.. 

.2361 

1826-0194. 

927D 

1826-0912 

4046B 

4822-130-42683... 

.2357 

4835-130-37423.. 

.142A 

4835-130-47744.. 

.399 

1826-0204. 

989 

1826-0931 

.931 

4822-130-60093... 

.159 

4835-130-37433... 

.116 

4835-130-47746.. 

.2414 

1826-0205. 

978 

1826-0939 

.992 

4822-130-60163... 

.107 

4835-130-37471... 

.5313 

4835-130-47749.. 

.2353 

1826-0206. 

942 

1826-0945 

3470 

4822-130-60588... 

.2355 

4835-130-37472... 

.5313 

4835-130-47751.. 

.2406 

1826-0207. 

.918M 

1826-0956 

1720 

4822-130-60784... 

.261 

4835-130-37493.. 

.5022A 

4835-130-47756. 

.289A 

1826-0208. 

924M 

1826-0961 

937M 

4822-130-60904... 

.2361 

4835-130-37494... 

.594 

4835-130-47757. 

.289A 

1826-0212. 

.888M 

1826-0989 

.976 

4822-130-61179... 

.3774 

4835-130-37501 .. 

.5075A 

4835-130-47759.. 

.399 

1826-0214. 

969 

1826-0994 

1901 

4822-130-61207... 

.2408 

4835-130-37502.. 

.147A 

4835-130-47761.. 

.2330 

1826-0218. 

871 

1826-0996 

1380 

4822-130-61219.. 

.5019A 

4835-130-37503.. 

.5016A 

4835-130-47762.. 

.2302# 

1826-0219. 

832 

1826-1014 

.933 

4822-130-61236... 

.185 

4835-130-37504.. 

.5022A 

4835-130-47764.. 

.184 

1826-0221. 

967 

1826-1016 

.828 

4822-130-62268... 

.2344 

4835-130-37509... 

. 587 ^ 

4835-130-47765. 

.290A 

1826-0222. 

997 

1826-1024 

937M 

4822-130-62269... 

.2343 

4835-130-37512.. 

.5011A 

4835-130-47769.. 

.2393 

1826-0230. 

724 

1826-1033 

.834 

4822-130-62284... 

.262 

4835-130-37513.. 

.5035A 

4835-130-47771.. 

.2331 

1826-0232. 

987 

1826-1034 

918M 

4822-130-62296... 

.2324 

4835-130-37514.. 

...5010T1 

4835-130-47785. 

.290A 

1826-0246. 

931 

1826-1040 

1722 

4822-130-62433... 

.264 

4835-130-37515... 

.116 

4835-130-57003.. 

.5458 

1826-0254. 

.918M 

1826-1071 

.937 

4822-130-62483... 

.85 

4835-130-37527... 

.5802 

4835-130-57031 . 

....5011T1 

1826-0271. 

.941M 

1826-1072 

..987 

4822-130-62512... 

.20 

4835-130-37529... 

.587 

4835-130-87121.. 

.3098 

1826-0274. 

951 

1826-1081 

937M 

4822-130-62548... 

.378# 

4835-130-37535... 

.580 

4835-130-87263. 

.290A 

1826-0275. 

950 

1826-1082 

1914 

4822-130-62549... 

.377# 

4835-130-37536... 

.5018A 

4835-130-97042.. 

.3092 

1826-0276. 

977 

1826-1083 

1915 

4822-130-62622... 

.11 

4835-130-37542... 

.3022 

4835-209-17011 . 

.74HC153 

1826-0277. 

969 

1826-1085 

937M 

4822-130-62758... 

.2362 

4835-130-37543.. 

...5011T1 

4835-209-17271 .. 

.4053B 

1826-0281. 

1905 

1826-1095 

973D 

4822-130-62777... 

.85 

4835-130-37544... 

.139 A 

4835-209-17279.. 

.4069 

1826-0282. 

1903 

1826-1099 

1901 

4822-130-62778... 

.85 

4835-130-37548... 

.580 

4835-209-17283. 

.4013B 

1826-0285. 

1917 

1826-1109 

.864 

4822-130-62779... 

.2361 

4835-130-37549... 

.125 

4835-209-17302 . 

...74HC00 

1826-0289. 

944 

1826-1113 

.922 

4822-130-62782... 

.2355 

4835-130-37551... 

.5332 

4835-209-47004.. 

.7048 

1826-0292. 

923 

1826-1116 

.948 

4822-130-62784... 

.326 

4835-130-37552... 

.5013A 

4835-209-47005.. 

.7051 

1826-0293. 

745 

1826-1146 

7002 

4822-130-62786... 

.21 

4835-130-37553... 

.5013A 

4835-209-47006.. 

.7047 

1826-0294. 

961 

1826-1148 

.937 

4822-130-80138.. 

.5024A 

4835-130-37554... 

.5018A 

4835-209-47007.. 

.7048 

1826-0299. 

971 

1826-1179 

.922 

4822-130-80235.. 

.5005A 

4835-130-37555... 

...,.552 

4835-209-47065.. 

.999 

1826-0302. 

918 

1826-1180 

..937 

4822-130-80305... 

.5329 

4835-130-37556... 

.558 

4835-209-47083.. 

.4053B 

1826-0303. 

.941M 

1826-1181 

1918 

4822-130-80319.. 

.5018A 

4835-130-37557... 

.587 

4835-209-47087. 

.4053B 

1826-0304. 

.937 

1826-1203 

.977 

4822-130-80321 .. 

...5019T1 

4835-130-37558... 

.501OA 

4835-209-87086.. 

.7067 

1826-0306. 

834 

1826-1208 

1753 

4822-130-80445... 

.576 

4835-130-37559... 

.5013A 

4835-209-87089.. 

.7066 

1826-0307. 

930 

1826-1218 

..972 

4822-130-80839... 

.116 

4835-130-37561... 

.552 

4835-209-87111.. 

.15009 

1826-0312. 

987 

1826-1221 

922M 

4822-130-80992... 

.519 

4835-130-37562... 

.139A 

4835-209-87112.. 

.928SM 

1826-0315. 

948 

1826-1227 

..975 

4822-130-81336... 

.519 

4835-130-37563... 

.598 

4835-209-87113.. 

.928SM 

1826-0319. 

937 

1826-1229 

943M 

4822-130-82645... 

.5313 

4835-130-37566... 

.5020A 

4835-209-87121.. 

.3098 

1826-0323. 

948 

1826-1243 

1723 

4822-130-82655.. 

.5014A 

4835-130-37567... 

.125 

4835-209-87122.. 

.31054 

1826-0326 

.778A 

1826-1257 

..981 

4822-130-82697.. 

.5015A 

4835-130-37569... 

.5029A 

4835-209-87131.. 

.7031 

1826-0340. 

937 

1826-1258 

999M 

4822-130-82776... 

.5304 

4835-130-37571... 

.5404 

4835-209-87136.. 

.1777 

1826-0344. 

965 

1826-1271 

918M 

4822-130-82839.. 

.5022A 

4835-130-37572... 

.5016A 

4835-209-87137.. 

.1834 

1826-0345. 

966 

1826-1280 

937M 

4822-157-63366... 

.3007 

4835-130-37573... 

.558 

4835-209-87149.. 

.3098 

1826-0347. 

.834 

1826-1281. 

.1917 

4822-209-10223.. 

.4077B 

4835-130-37574... 

.125 

4835-209-87151.. 

.1628 


l o »c KC(; 


Replaced Replacement 

4835-209-87168.. 

.858M 

4835-209-87177.. 

.950 

4835-209-87179.. 

.4053B 

4835-209-87181 . 

..74HC00 

4835-209-87248.. 

.3105 

4835-209-87252.. 

.977 

4835-209-87259.. 

.960# 

4835-209-87261.. 

.834 

4835-209-87262.. 

.928M 

4835-209-87263.. 

.834 

4835-209-87264.. 

.615A 

4835-209-87268.. 

.1766 

4835-209-87271.. 

.1716 

4835-209-87274.. 

.960# 

4835-209-87275.. 

.958# 

4835-209-87277.. 

.4052B 

4835-209-87283.. 

.966# 

4835-209-87338.. 

.969 

4835-209-87406.. 

.1789 

4835-209-87544.. 

.977 

4835-209-87552.. 

.1906 

4835-209-87612.. 

.1674 

4835-209-87668.. 

.977 

4835-209-87675... 

.891M 

4835-209-87692.. 

.74LS221 

4835-209-87721 .. 

74HC164 

4835-209-87744... 

.7043 

4835-209-87748... 

.7042 

4835-209-87763... 

.987 

4835-209-87793... 

.1902 

4835-209-87803... 

.1729 

4835-209-87821... 

.977 

4835-209-87826... 

.7044 

4835-209-87827... 

.966 

4835-209-87834... 

.1765 

4835-209-87835... 

.1852 

4835-209-87837... 

.7054 

4835-209-87846... 

.891M 

4835-209-87851... 

.1771 

4835-209-87852... 

.1855 

4835-252-27003... 

.15020 

4835-252-27005... 

.15021 

4853-130-87016... 

.3017 

5082-2811. 

.584 

5101L-1. 

.65101 

5322-130-24081... 

....54664 

5322-130-30684... 

.116 

5322-130-31504.. 

.5005A 

5322-130-31971... 

.580 

5322-130-32184... 

.588 

5322-130-33635.. 

.5072A 

5322-130-33885... 

.580 

5322-130-34563.. 

.5002A 

5322-130-34574... 

.116 

5322-130-41899... 

.969 

5322-130-41981... 

.2408 

5322-130-41982... 

.2408 

5322-130-41983... 

.2409 

5322-130-42012... 

.2409 

5322-130-42363... 

.263 

5322-130-42701... 

.263 

5322-130-44413... 

.373 

5322-130-44786... 

.253 

5322-130-44926... 

.264 

5322-130-60068... 

.159 

5322-130-60268... 

.185 

5322-130-60898... 

.85 

5322-130-61575... 

.2344 

5322-130-80686... 

.580 

5322-130-81917... 

.585 

5322-209-10422.. 

.4538B 

5322-209-11331 .. 

..74HC02 

5322-209-85602.. 

.74LS123 

7001AB. 

.1396 

7116CDL. 

.2063 

7116CDL(IC). 

.2063 

7116CJL. 

.2063 

7116CJL(IC). 

.2063 

7116CPL. 

.2063 

7116CPL(IC). 

.2063 

7126CPL. 

.2049 

7126RCPL. 

.2064 

7126RCPL(IC). 

.2064 

7129CJL. 

.2065 

7129CJL(IC). 

.2065 

7129CPL. 

.2065 

7129CPMIC). 

.2065 

9307. 

....7448# 

9331-492-30112(MCP) 

I...159MCP 

9331-727-50112 MCP 

I...332MCP 

9331-985-70112 MCP 

L..153MCP 

9332-013-22682... 

.891M 

9333-217-60112(MCP) 

I...185MCP 

9334-605-00112(MCP 

i..,281MCP 

9335-5D. 

.9335 

9337-282-30112... 

.7072 

9337-316-80112... 

.7048 

9337-783-60682... 

.891M 

9338-518-90112... 

.7072 

9338-836-20112... 

.7050 

9339-165-50112... 

.7072 

9339-268-30112... 

.7050 

9339-280-00112... 

.7051 

9339-560-70112... 

.7047 

9339-841-90112... 

.7048 

9350-004-50112... 

.7047 

9350-040-40112... 

.7052 

9350-200-80112... 

.7072 

9350-286-90112... 

.7072 

9350-320-10112... 

.7072 

9350-452-00112... 

.7047 

16135H. 

.969# 

16315. 

.969# 

32109-410-270. 

....4066B 

32109-410-280. 

....4066B 

32119-102-040. 

.7008 

32119-103-420. 

.1754 

32119-201-190. 

.7068 

32119-401-120. 

.1910 

32119-901-020. 

.1897 

32119-901-130. 

.1777 

32137-301-110. 

.11 

32139-302-350. 

.198 

32149-301-010. 

.2348 

32149-301-050. 

.2331 

32159-301-230. 

.4514 

32167-201-160. 

.552 

32167-201-170. 

.552 
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Additions/Changes 


To Ik- EC(I 


Ki-placcd Ki-placi-nu-nt 

32167-208-520. 

.587 

32167-208-550. 

.552 

32167-301-630. 

.552 

32167-401-630... 

...5021T1 

32167-401-870... 

.5004A 

32169-201-230. 

.580 

32169-201-240. 

.580 

32199-901-200. 

.1895 

35682-104-620. 

.1895 

35684-114-010. 

.376 

35684-116-010. 

.54 

35684-117-710. 

.7068 

40348. 

.324 

70001AB. 

.1396 

70011AB(FORD). 

.7053 

87401 (NAP-IC) ..74HCT163 

93304-2. 

.9932 

121661(MCP). 

..129MCP 

147455. 

.555A 

148999. 

.377 

149251. 

.5351A 

155892. 

.3024 

156372. 

.123AP 

162038. 

.891M 

164253. 

.2360 

164589. 

.580 

164752. 

.891SM 

171033-4(MCP).. 

..153MCP 

171418-2. 

.152 

175910. 

.2360 

177471. 

.128P 

177619. 

.7022 

179603. 

.85 

179864. 

....891M^ 

179866. 

.4021B 

180872. 

.116 

180873. 

.53184 

181696. 

.891M 

181829. 

.7032 

183107. 

.30994 

184150. 

.928SM 

184854. 

.519 

185878. 

.555A 

189315. 

.2354# 

190951. 

.891 SM 

191300. 

.152# 

192135. 

.7037 

192272. 

.928S 

192902. 

.943M 

193057. 

.2343 

194566. 

.7036 

195769. 

.891 SM 

196211. 

.5077A 

196212. 

.5084A 

197323. 

.5071A 

197372. 

.519 

197374. 

.5071A 

197591 . 

.5424 

197782. 

.891M 

197879. 

.1716 

198538. 

.15023 

198590. 

.580 

198591. 

....5010T1 

198592. 

....5019T1 

198593. 

.5009A 

198600. 

.5036A 

198603. 

....5013T1 

200227. 

.177 

200792. 

.7030 

200805. 

.7031 

200844. 

.7029 

200876. 

.7026 

200884. 

.7023 

200917. 

.7033 

200919. 

.7021 

200920. 

.7021 

200921. 

.7021 

201066. 

.5801 

201087. 

.402IB 

201097(EBC). 

.107 

201123. 

.5006A 

201127 

5031A 

201618 

588 

202072 

.5017A 

202081 

3105 

202090 

5332 

202091 

177 

202093 

.5077A 

202094 

....5010T1 

202095 

3098 

202096 

2337 

202097 

..290A 

202437 

4053B 

202535 

4013B 

206070 

.294 

206071 (CBE). 

.159 

206072. 

.2362 

206073. 

.2361 

206075 

.596 

206080 

4053B 

206086 

.943M 

206088 

.2414 

206091 

.2614 

206099 

.987 

206109 

.2417 

206110 

...2419 

206116 

.125 

206119 

.2418 

206122 

...2408 

206123 

...56# 

206184 

30994 

206907 

5022A 

206926 

....5010T1 

207440 

...2359 

207441 

...2362 

207442 

..290A 

207445 

5013T1 

207511 

...5802 

207731 

.960 

207797 

5036A 

207899 

...2360 

207951 

.968 

207953 

.962 

208176 

...2359 

208456 

.962 

208569 

5009A 

250220 

5018A 

250221 

5035A 


To Ik- Kt (; 


Replaced Replacement 

250222. 

...5010T1 

293733-001. 

.2102 

307566. 

5174 

439233(Chrysler) 

.7072 

530205. 

.555A 

530205-1 ... 

555A 

530205-2 ... 

555A 

530205-5 ... 

.555A 

530299-2... 

116 

530313-1... 

553 

530313-2... 

553 

530362-2... 

.3092 

530605-0001 

.6240 

530605-0002 

.6244 

530605-1... 

6240 

530605-2... 

.6244 

530606. 

5315 

530606-0001 

5315 

530606-0002. 

5315 

530606-1... 

5315 

530606-2... 

.5315 

610162-0007 

398 

610162-0008 

375 

610417-1... 

.23134 

610445. 

123A 

610445-0001 

123A 

610445-1 ... 

123A 

610485. 

265 

610485-1... 

265 

610552-0001 

31 

610554-0002 

399 

610554-0003 

399 

610554-2... 

399 

610554-3... 

399 

610559. 

2393 

610559-0001 

2393 

610559-0002 

.2393# 

610559-0003 

.2393# 

610559-0005 

2393 

610559-0006 

2393 

610559-1. 

.2393 

610559-2. 

.2393# 

610559-3. 

.2393# 

610559-5. 

.2393 

610559-6. 

.2393 

610577. 

.2394 

610577-0001. 

.2394 

610577-0002. 

.2394# 

610577-1. 

.2394 

610577-2. 

.2394# 

610582. 

.2331 

610582-0002 

2331 

610582-2... 

2331 

610583-0002 

2331 

610583-2... 

2331 

610597. 

2353 

610597-0001. 

.2353 

610597-0002. 

.2353 

610597-0003. 

.2353 

610597-1. 

.2353 

610597-2. 

.2353 

610597-3. 

.2353 

610614. 

.67 

610614-0001. 

.67 

610614-1. 

.67 

610615-0002. 

.157# 

610615-2. 

.157# 

610616 

.186A 

610616-1 . 

.186A 

610617 

.187A 

610617-1 . 

.187A 

610618 

.2393 

610618-0001. 

.2393 

610618-0002. 

.2393# 

610618-0003. 

.2393 

610618-0004. 

.2393# 

610618-1. 

.2393 

610618-2. 

.2393# 

610618-3. 

.2393 

610618-4. 

.2393# 

610619. 

.1574 

610619-0001. 

.1574 

610619-1. 

.1574 

610621 . 

.2394# 

610621-0001. 

.2394# 

610621-0002. 

.2394# 

610621-0003. 

.2394# 

610621-0004. 

.2394# 

610621-1. 

.2394# 

610621-2. 

.2394# 

610621-3. 

.2394# 

610621-4. 

.2394# 

610624-0001. 

.2410 

610624-0002. 

.2411 

610624-1. 

.2410 

610624-2. 

.2411 

612054-0001. 

.917 

612054-0002. 

.917 

612082. 

.815 

612082-0001. 

.815 

612082-0002. 

.815 

612082-0003. 

.815 

612082-0004. 

.815 

612082-3. 

.815 

612082-4. 

.815 

612410-1. 

.80C96 

612535-0001. 

...74HC00 

612535-0014. 

...74HC14 

612535-0123. 

.74HC123 

612535-0161. 

.74HC161 

612535-1. 

...74HC00 

612535-14. 

...74HC14 

612535-161. 

.74HC161 

612629. 

.7067 

612629-0001. 

.7067 

612629-1. 

.7067 

612664-0002. 

.1765 

612664-2. 

.1765 

612672. 

.999 

612672-0001. 

.999 

612672-1. 

.999 

612686. 

.7066 

612686-0001. 

.7066 

612686-1. 

.7066 

612688-0001. 

.1858 

612713. 

.891M 

612713-1. 

.891M 

612713-2. 

.891M 


To Ik- KC (; 

Kc|ilaci-d Kcplaci-nu-nt 


612761 .. 

1852 

612761-0001. 

1852 

612761-1 

1852 

612817.. 

7054 

612817-0001. 

7054 

612817-1 

7054 

612845.. 

4256 

612845-0001. 

4256 

612845-1 

4256 

612867.. 

1799 

612867-0001. 

1799 

612867-1 

1799 

612874. 

74HCT163 

612874-0001 . 

.74HCT163 

612874-1 . 

.74HCT163 

612876. 

.7039 

612876-1 

7039 

612922.. 

.858SM 

612922-0001 .... 

.858SM 

612922-1 

.858SM 

70001OFABCBC 

1396 

923395.. 

555A 

1415780-004 .... 

5351A 

1415780-4 . 

5351A 

1415780-6 . 

5351A 

1417416-1 

.377 

1465345-2 

1174 

1465646-4. 

.868 

1987596 

.257 

2003255 

1910 

2917803 

.1778^ 

4230880 

1803 

4233315. 

.1851 

4391879(Chrysler).7050 

4393273. 

.1802 

5190507A14. 

7044 

7502601 (MCP). 
62889032 

..290AMCP 

.587 

63509167 

15009 

64015451 

3098 

64016180. 

.2337 

539090700. 

.5067A 

539090710. 

.5072A 

875910582. 

.1676 

1714180002 

.152 

4120922220. 

555A 

5302050001 

555A 

5302050002 

555A 

5302050005 

555A 

5302990002. 

.116 

5302991002 

.116 

5303130001. 

.553 

5303130002. 

.553 

5303260004 

.580 

5303291100. 

.5019T1 

5303291519. 

.5010T1 

5303620002 

3092 

5306050001 

6240 

5306050002. 

6244 

5306060001 . 

5315 

5306060002. 

5315 

5390190060. 

5013A 

5391100630 

555A 

6104170001. 

2313^ 

6104450001. 

123A 

6104850001 

.265 

6105540002. 

.399 

6105540003. 

.399 

6105549002. 

.399 

6105549003. 

.399 

6105590001 

2393 

6105590002. 

2393# 

6105590003. 

2393# 

6105590005. 

2393 

6105590006. 

2393 

6105770001 . 

2394 

6105770002. 

2394# 

6105820002 

2331 

6105830002. 

2331 

6105970001 . 

2353 

6105970002. 

2353 

6105970003 

2353 

6106140001 

...67 

6106150002. 

157# 

6106160001. 

186A 

6106170001. 

187A 

6106180001. 

2393 

6106180002. 

2393# 

6106180003. 

2393 

6106180004. 

2393# 

6106190001. 

1574 

6106210001 . 

2394# 

6106210002. 

2394# 

6106210003. 

2394# 

6106210004. 

2394# 

6106240001. 

2410 

6106240002. 

2411 

6120540001. 

.917 

6120540002. 

.917 

6120820001 . 

.815 

6120820003. 

.815 

6120820004. 

.815 

6124100001 . 

80C96 

6125350001. 

.74HC00 

6125350014. 

74HC14 

6125350161. 

...74HC161 

6126290001. 

7067 

6126640002. 

1765 

6126720001 . 

.999 

6126860001. 

7066 

6127130001 . 

891M 

6127130002. 

891M 

6127610001 . 

1852 

6128170001 . 

7054 

6128450001. 

4256 

6128670001 . 

1799 

6128740001. 

.74HCT163 

6128760001 . 

7039 

6129220001. 

858SM 

6190003000. 

.293 

6190102600. 

290A 

6190600140. 

261# 

6192001310. 

7031 

6194000040. 

3105 

6194000110. 

.31054 

432213040311. 

.123AP 

482212031456.. 

.135A 

482212800279. 

.519 


To III- KCXJ 


Replaced Replacement 

482213020014... 

.5465 

482213020016... 

.5465 

482213020031 .... 

.5465 

482213020033... 

.5404 

482213020037... 

.5465 

482213020039... 

.6408 

482213020041 .... 

.5404 

482213020042... 

.5465 

482213020043(GAK) .5405 

482213020047... 

.5404 

482213020048... 

.5405 

482213020051 .... 

.312 

482213024035... 

.5465 

482213030006... 

.109 

482213030009... 

.519 

482213030069... 

.581 

482213030071 .... 

.519 

482213030072... 

.519 

482213030082... 

....5011T1 

482213030083... 

.177 

482213030084... 

.109 

482213030085... 

.109 

482213030088... 

.109 

482213030123... 

....5010T1 

482213030124... 

.125 

482213030131... 

....5010T1 

482213030132... 

....5013T1 

482213030134... 

....5011T1 

482213030135... 

....5013T1 

482213030138... 

.109 

482213030139... 

.177 

482213030142... 

....5011T1 

482213030143... 

....5013T1 

482213030145... 

....5021T1 

482213030152... 

.109 

482213030163... 

....5013T1 

482213030169... 

.125 

482213030189... 

.519 

482213030191 .... 

.109 

482213030192... 

.125 

482213030193... 

....5011T1 

482213030195... 

.125 

482213030197... 

.116 

482213030203... 

.110MP 

482213030219... 

.109 

482213030221... 

.110MP 

482213030223... 

.109 

482213030224... 

.109 

482213030225... 

.109 

482213030226... 

.519 

482213030227... 

.125 

482213030228... 

.125 

482213030229... 

.109 

482213030232... 

.109 

482213030239... 

.177 

482213030242... 

....5013T1 

482213030247... 

....5013T1 

482213030256... 

.552 

482213030258... 

.125 

482213030259... 

.125 

482213030261 .... 

.167 

482213030264... 

.135A 

482213030265... 

.519 

482213030266... 

.519 

482213030269... 

.519 

482213030271 .... 

.519 

482213030273... 

.177 

482213030279... 

.168 

482213030281 .... 

.109 

482213030284... 

....5010T1 

482213030286... 

....5013T1 

482213030291 ... 

.519 

482213030295... 

.581 

482213030297... 

....5010T1 

482213030301 ... 

.109 

482213030302... 

.519 

482213030303... 

.519 

482213030312.... 

.110MP 

482213030313... 

.116 

482213030323... 

.519 

482213030324... 

....5011T1 

482213030326... 

.5006A 

482213030327... 

....5019T1 

482213030332... 

.123AP 

482213030335... 

.160 

482213030346... 

....5021T1 

482213030349... 

.168 

482213030353... 

....5021T1 

482213030365... 

....5010T1 

482213030381 ... 

.109 

482213030391 ... 

.109 

482213030398... 

.125 

482213030402... 

....5019T1 

482213030414... 

.166 

482213030415... 

.5019T1 

482213030438... 

.5025A 

482213030521 ... 

.168 

482213030537... 

.611 

482213030538... 

....5011T1 

482213030571 ... 

.519 

482213030574... 

.125 

482213030576... 

.125 

482213030578... 

.5010T1 

482213030581... 

.5013T1 

482213030592... 

.519 

482213030593... 

.109 

482213030612... 

.5013T1 

482213030613... 

.519 

482213030621 ... 

.519 

482213030659... 

.116 

482213030664... 

.613 

482213030668... 

.558 

482213030672... 

.581 

482213030673... 

.5812 

482213030692... 

.110MP 

482213030693... 

.519 

482213030702... 

.519 

482213030703... 

.519 

482213030715... 

.109 

482213030716... 

.109 

482213030746... 

.613 

482213030759... 

.5011T1 

482213030765... 

.5006A 

482213030766... 

.5013T1 

482213030767... 

.5010T1 

482213030769... 

.613 

482213030774... 

.5019T1 

482213030776... 

.552 


To Ik- ECX; 


Replaced Replacement 

482213030787... 

.125 

482213030789... 

.606 

482213030798... 

.116 

482213030799... 

.125 

482213030802... 

....5021T1 

482213030803... 

.116 

482213030805... 

....5010T1 

482213030806... 

.5038A 

482213030813... 

.110MP 

482213030821 .... 

.552 

482213030822... 

.116 

482213030823... 

.580 

482213030828... 

.116 

482213030829... 

.116 

482213030831 .... 

.519 

482213030834... 

.5003A 

482213030835... 

.519 

482213030836... 

.519 

482213030839... 

.552 

482213030841 .... 

.519 

482213030842... 

.177 

482213030843... 

.600 

482213030845... 

.610 

482213030846... 

.109 

482213030847... 

.519 

482213030848... 

.519 

482213030849... 

.5812 

482213030852... 

.519 

482213030853... 

.3020 

482213030855... 

.3020 

482213030857... 

.177 

482213030859... 

....5013T1 

482213030862... 

.5018A 

482213030865... 

.581 

482213030868... 

.552 

482213030869... 

.110MP 

482213030871.... 

.519 

482213030872... 

.116 

482213030873... 

.581 

482213030874... 

.580 

482213030875... 

.558 

482213030876... 

.552 

482213030877... 

.580 

482213030878... 

...5135A4 

482213030881 ... 

.613 

482213030882... 

.116 

482213030883... 

.5304 

482213030884... 

.109 

482213030885... 

.3020 

482213030887... 

.610 

482213030888... 

.116 

482213030889... 

.5016A 

482213030891 ... 

.116 

482213030893... 

.519 

482213030895... 

.5814 

482213030897... 

.116 

482213030898... 

.125 

482213030901... 

.5010T1 

482213030902... 

.177 

482213030907... 

.5018A 

482213030911... 

...5125A4 

482213030912... 

.3022 

482213030913... 

.611 

482213030914... 

.3007 

482213030915... 

.3020 

482213030918... 

.3010 

482213030919... 

.125 

482213030922... 

.3020 

482213030923... 

.3010 

482213030924... 

.3008 

482213030926... 

.3025 

482213030927... 

.3020 

482213030932... 

.6144 

482213030934... 

.3010 

482213030936... 

.3007 

482213030937... 

.3010 

482213030939... 

.4928 

482213030951... 

.3079 

482213030952... 

.3079 

482213030954... 

.3074 

482213030955... 

.3011 

482213030956... 

.558 

482213030957... 

.5812 

482213030959... 

.615A 

482213030963... 

.3010 

482213030971... 

.610 

482213030972... 

.5074A 

482213030973... 

.5220A 

482213030978... 

.116 

482213030983... 

.552 

482213030984... 

.5313 

482213030985... 

.3007 

482213030988... 

.612 

482213030989... 

.615A 

482213030991... 

.5023A 

482213030992... 

.611 

482213030994... 

.143A 

482213031001 ... 

.5312 

482213031003... 

.5304 

482213031004... 

.125 

482213031005... 

.5050A 

482213031007... 

.5313 

482213031008... 

.3007 

482213031011 ... 

.519 

482213031012... 

.109 

482213031013... 

.3077 

482213031016... 

.3010 

482213031017... 

.552 

482213031018... 

.519 

482213031019... 

.552 

482213031025... 

.116 

482213031027... 

.3007 

482213031028... 

.605A 

482213031031 ... 

.177 

482213031032... 

.109 

482213031033... 

.552 

482213031034... 

.552 

482213031035... 

.5072A 

482213031038... 

.142A 

482213031041... 

.136A 

482213031042... 

.109 

482213031043... 

.178MP 

482213031046... 

.116 

482213031047... 

.116 

482213031051 ... 

.558 

482213031053... 

.110MP 

482213031055... 

.610 

482213031056... 

.5021T1 


32167-208-520 through 482213040912 


lo Ik- KC(; 


Replaced Replacement 

482213031059. 

.125 

482213031062. 

.116 

482213031063. 

.177 

482213031064. 

.177 

482213031066. 

.5342 

482213031069. 

..5018A 

482213031071 . 

.519 

482213031072. 

.519 

482213031073. 

.116 

482213031074. 

.116 

482213031075. 

.109 

482213031077. 

IIOMP 

482213031078. 

.611 

482213031082. 

... 5804 

482213031085. 

.3057 

482213031087. 

.552 

482213031088. 

.116 

482213031089. 

.5023A 

482213031096. 

..5021A 

482213031097. 

..5031A 

482213031108. 

.3004 

482213031109. 

.3007 

482213031111. 

..5012A 

482213031114. 

.116 

482213031116. 

.601 

482213031118. 

.553 

482213031124. 

.156 

482213031168. 

.552 

482213031173. 

.525 

482213031174. 

.116 

482213031201 . 

.552 

482213031253. 

..5000A 

482213031274. 

.3007 

482213031393. 

.552 

482213031607. 

.587 

482213031878. 

.116 

482213031933. 

.125 

482213031981. 

...5007A 

482213032213. 

.588 

482213032472. 

.3010 

482213032574. 

.519 

482213032699. 

...5022A 

482213032778. 

.519 

482213033861 . 

.519 

482213034026. 

.616 

482213034048. 

.607 

482213034049. 

.606 

482213034121 . 

.116 

482213034145. 

...5038A 

482213034167. 

.5013T1 

482213034173. 

.5011T1 

482213034174. 

...5009A 

482213034195. 

...5022A 

482213034197. 

.5021T1 

482213034233. 

.5010T1 

482213034278. 

...5014A 

482213034281. 

...5024A 

482213034297. 

.5019T1 

482213034382. 

...5016A 

482213034488. 

...5020A 

482213034499. 

...5029A 

482213034522. 

....580^ 

482213034633. 

.125 

482213034651 . 

.3024 

482213040052. 

.160 

482213040061 . 

..123AP 

482213040077. 

.160 

482213040083. 

.160 

482213040084. 

.199 

482213040095. 

.158 

482213040096. 

.103A 

482213040105. 

.229 

482213040109. 

.130 

482213040132. 

.130 

482213040135. 

.130 

482213040136. 

.130 

482213040144. 

.199 

482213040145. 

..123AP 

482213040167. 

.159 

482213040182. 

.519 

482213040184. 

..123AP 

482213040185. 

.159 

482213040195. 

.159 

482213040196. 

.165 

482213040212. 

.155 

482213040213. 

.131 

482213040214. 

..123AP 

482213040215. 

..123AP 

482213040216. 

.199 

482213040229. 

.109 

482213040233. 

.104 

482213040235. 

.102A 

482213040236. 

.102A 

482213040239. 

.199 

482213040246. 

.160 

482213040249. 

.126A 

482213040252. 

.160 

482213040253 

160 

482213040255 

160 

482213040256 

519 

482213040292 

154 

482213040299 

154 

482213040303 

229 

482213040304. 

.229 

482213040308. 

.108 

482213040309. 

...123AP 

482213040311 . 

...123AP 

482213040312. 

...123AP 

482213040313. 

.123A 

482213040314. 

.103A 

482213040315. 

.159 

482213040317. 

...123AP 

482213040318. 

...123AP 

482213040319 103A 

- 158(CP) 

482213040328. 

.126A 

482213040331. 

..130MP 

482213040333. 

...123AP 

482213040336. 

.160 

482213040337. 

.160 

482213040343. 

...123AP 

482213040344. 

...123AP 

482213040345. 

.160 

482213040348. 

.159 

482213040352. 

.158 

482213040353. 

.159 

482213040354. 

.159 

482213040355. 

.159 

482213040356. 

.128 


To Ik- ECX; 


Replaced Replacement 

482213040357. 

....123AP 

482213040358. 

.161 

482213040359. 

.154 

482213040361 . 

.199 

482213040362. 

.229 

482213040367. 

.159 

482213040368. 

.199 

482213040369. 

.159 

482213040376. 

.229 

482213040382103A 

+ 102A(CPJ 

482213040384. 

.160 

482213040385. 

.160 

482213040391 . 

.199 

482213040392. 

.158 

482213040405. 

.102A 

482213040406 103A 

* 102A(CP) 

482213040428. 

.158 

482213040429. 

.159 

482213040437. 

.160 

482213040441 . 

.160 

482213040445. 

.854 

482213040449. 

.130 

482213040453. 

.154 

482213040454. 

.161 

482213040456. 

.158 

482213040457. 

.154 

482213040459. 

.229 

482213040461 . 

.229 

482213040474. 

.103A 

482213040476. 

.159 

482213040477. 

.159 

482213040492. 

.161 

482213040508. 

.106 

482213040514. 

.854 

482213040515. 

.199 

482213040522. 

.159 

482213040523. 

.158 

482213040524. 

.130 

482213040525. 

.159 

482213040527. 

.159 

482213040531 . 

.616 

482213040536. 

.165 

482213040537. 

.184 

482213040614. 

.159 

482213040615. 

....290A4 

482213040617. 

....130MP 

482213040635. 

.160 

482213040637. 

....130MP 

482213040645. 

.373 

482213040648. 

....131MP 

482213040657. 

.229 

482213040661 . 

.154 

482213040664. 

.373 

482213040665. 

.374 

482213040679. 

.159 

482213040701 . 

.160 

482213040704.374 + 373(CP) 

482213040708. 

.199 

482213040712. 

.374 

482213040716. 

.159 

482213040718. 

.159 

482213040732. 

.123AP 

482213040739. 

.229 

482213040741 . 

.229 

482213040756. 

.229 

482213040758. 

.123AP 

482213040762. 

.323 

482213040764. 

.127 

482213040765. 

.94 

482213040782. 

.154 

482213040784. 

.123AP 

482213040785. 

.123AP 

482213040786. 

.123AP 

482213040804. 

.102A 

482213040806. 

.199 

482213040807. 

.159 

482213040808. 

.229 

482213040811 . 

.229 

482213040813. 

.123AP 

482213040816. 

.229 

482213040817. 

.123AP 

482213040819. 

.126A 

482213040822. 

.159 

482213040823. 

.373 

482213040824. 

.374 

482213040825. 

.323 

482213040835. 

.123AP 

482213040838. 

.123AP 

482213040844. 

.229 

482213040845. 

.229 

482213040849.374 

- 373(C(^ 

482213040853. 

....130MP 

482213040854. 

.159 

482213040855. 

.123AP 

482213040857. 

.185 

482213040858. 

.283 

482213040859. 

.288 

482213040861 . 

.2347 

482213040862. 

.323 

482213040864. 

.158 

482213040866.374 

+ 373(Cn 

482213040872. 

.123AP 

482213040873. 

....130MP 

482213040874. 

.229 

482213040876. 

.199 

482213040877. 

.159 

482213040882. 

.123AP 

482213040883. 

.123AP 

482213040884. 

.199 

482213040887. 

.184 

482213040888. 

.185 

482213040889. 

.229 

482213040891 . 

.159 

482213040892. 

.123AP 

482213040895. 

.229 

482213040896. 

.123AP 

482213040897. 

.159 

482213040898. 

.229 

482213040901 . 

.199 

482213040902. 

.229 

482213040903. 

.197 

482213040905. 

....130MP 

482213040906. 

.123AP 

482213040907. 

.123AP 

482213040908. 

.154 

482213040909. 

.159 

482213040911 . 

.159 

482213040912. 

.283 


When basing of original part differs from ECG replacement, basing for original part is shown in parentheses ( ) 
after the part number. For example, the 2SA509A(ECB) is replaced by ECG159 which has ‘ EBC" basing. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































482213040918 through 483513047676 


Additions/Changes 


To Be F.CG 

Replaced Replacement 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


482213040918... 

.184 

482213040919.... 

.184 

482213040921 .... 

.185 

482213040923. 

.102A 

482213040924... 

.159 

482213040925... 

.123AP 

482213040926... 

.159 

482213040927... 

.159 

482213040928... 

.199 

482213040929... 

.229 

482213040932. 

.289A 

482213040934. 

.290A 

482213040935... 

.199 

482213040936... 

.123AP 

482213040937... 

.123AP 

482213040938... 

.123AP 

482213040939. 

.199 

482213040941. 

.159 

482213040942. 

,.159MCP 

482213040943. 

..332MCP 

482213040945. 

.229 

482213040946. 

..159MCP 

482213040947. 

.229 

482213040948.... 

.123AP 

482213040951. 

.161 

482213040952. 

.229 

482213040953.... 

.123AP 

482213040955. 

.229 

482213040956. 

.130 

482213040957. 

.159 

482213040958... 

.123AP 

482213040959... 

.123AP 

482213040961 . 

.123AP 

482213040962. 

.159 

482213040963. 

.159 

482213040964. 

.123AP 

482213040965. 

.123AP 

482213040966. 

.159 

482213040968. 

.287 

482213040969. 

.154 

482213040971. 

.165 

482213040972. 

.185 

482213040973. 

.159 

482213040976. 

.454 

482213040978. 

.153MCP 

482213040979. 

.159 

482213040981 . 

.123AP 

482213040982. 

.152 

482213040983. 

.153 

482213040984. 

.389 

482213040985. 

.94 

482213040986. 

.331 

482213040987. 

.332 

482213040988. 

.298 

482213040989. 

.159 

482213040991 . 

.123AP 

482213040992. 

.159 

482213040993. 

.159 

482213040994. 

.123AP 

482213040995. 

.185 

482213040996. 

.165 

482213040997. 

.247 

482213040998. 

.248 

482213040999. 

.159 

482213041001 . 

.123AP 

482213041002. 

.263 

482213041003. 

.262 

482213041005. 

.130 

482213041008.374 + 373(CP) 

482213041011. 

.229 

482213041012. 

.229 

482213041013. 

.123AP 

482213041014. 

.229 

482213041017. 

.185MCP 

482213041018.185 + 184(CP) 

482213041019. 

....123AP 

482213041021. 

.283 

482213041023. 

....123AP 

482213041024. 

.312 

482213041025. 

.229 

482213041026. 

.185 

482213041027.253 + 254{CP) 

482213041028. 

.186A 

482213041031. 

.248 

482213041032. 

.165 

482213041034. 

.165 

482213041035. 

.323 

482213041036. 

.245 

482213041037.263 + 264(CP) 

482213041038. 

.332MCP 

482213041039. 

....130MP 

482213041041. 

.382 

482213041042. 

.263 

482213041044.263 + 264(CP) 

482213041045.263 + 264 CP 

482213041047. 

.165 

482213041048. 

.185 

482213041049. 

.373 

482213041051 . 

.165 

482213041052. 

.159 

482213041053. 

.382 

482213041055. 

.165 

482213041056.383 + 382(CP) 

482213041057.248 + 247(CP) 

482213041058.383 + 382(CP) 

482213041059. 

.3032 

482213041062. 

.176 

482213041063. 

.85 

482213041065. 

.312 

482213041066. 

.312 

482213041067. 

....123AP 

482213041069. 

.165 

482213041071. 

.103A 

482213041072. 

.158 

482213041073. 

.331 

482213041074. 

.332 

482213041075. 

.185MCP 

482213041076. 

.153MCP 

482213041077. 

.130 

482213041078. 

.383 

482213041079.294 

+ 293(CP) 

482213041082. 


482213041083. 

.285 

482213041084. 

.287 

482213041085. 

.379 

482213041086. 

.184 

482213041087. 

.383 

482213041089. 

....284MP 


482213041091 .. 

...332MCP 

482213041092... 

.184 

482213041093... 

...185MCP 

482213041094... 

.298 

482213041095.. 

.123AP 

482213041096... 

.199 

482213041097... 

.374 

482213041098... 

.159 

482213041099... 

.108 

482213041101 .. 

.123AP 

482213041103... 

.159 

482213041106... 

.288 

482213041107... 

.2310 

482213041109... 

.374 

482213041113... 

.229 

482213041114... 

.152 

482213041119... 

.125 

482213041124... 

.159 

482213041125... 

.210 

482213041126... 

.108 

482213041127... 

.199 

482213041128... 

.185 

482213041129... 

.184 

482213041131 ... 

.123AP 

482213041132... 

.159 

482213041133... 

.123AP 

482213041135... 

.234 

482213041136... 

.374 

482213041137... 

.199 

482213041138... 

.280 

482213041139... 

.382 

482213041141 ... 

.373 

482213041142... 

.312 

482213041144... 

...153MCP 

482213041145... 

.185 

482213041146... 

.159 

482213041148... 

.199 

482213041149... 

.281 

482213041151... 

.284 

482213041152... 

.457 

482213041153... 

.254 

482213041154... 

.284 

482213041155... 

.285 

482213041156... 

.123 A 

482213041157... 

.123 A 

482213041161... 

.123 A 

482213041162... 

.85 

482213041163... 

.123AP 

482213041164... 

.229 

482213041168... 

.222 

482213041169... 

.152 

482213041171 ... 

.293 

482213041172... 

.156 

482213041173... 

.159 

482213041174... 

.199 

482213041175... 

.199 

482213041176... 

.290A 

482213041177... 

.199 

482213041178... 

.107 

482213041179... 

.199 

482213041181 ... 

.199 

482213041182... 

.246 

482213041183... 

.159 

482213041184... 

.123AP 

482213041185..., 

.123A 

482213041186... 

.128 

482213041187... 

.153 

482213041188... 

.152 

482213041191 ... 

.232 

482213041193... 

.280 

482213041194... 

.374 

482213041195... 

.295 

482213041196... 

.85 

482213041197... 

.85 

482213041198... 

.85 

482213041199... 

.285 

482213041201... 

.284 

482213041202... 

.159 

482213041203... 

.289A 

482213041205... 

.49 

482213041206... 

.50 

482213041209... 

.332 

482213041211... 

.263 

482213041212... 

.264 

482213041213... 

...281MCP 

482213041214... 

.199 

482213041215... 

.85 

482213041217.... 

.289A 

482213041222... 

.152 

482213041223... 

.960 

482213041224... 

.968 

482213041225... 

.159 

482213041226... 

.234 

482213041227... 

.123AP 

482213041228... 

.229 

482213041229... 

.123AP 

482213041231 ... 

.123AP 

482213041232... 

.123AP 

482213041233... 

.312 

482213041234... 

.222 

482213041235... 

.222 

482213041236... 

.222 

482213041237... 

.331 

482213041238... 

...281MCP 

482213041239... 

.374 

482213041241 (BEC) .3954 

482213041243... 

.271 

482213041244... 

.270 

482213041245.253 + 254(CP) 

482213041246... 

.298 

482213041247.375 + 398(CP) 

482213041249... 

.284 

482213041251... 

.284 

482213041252... 

.234 

482213041253... 

.159 

482213041254... 

.128 

482213041256... 

.288 

482213041257... 

.85 

482213041258... 

.85 

482213041259... 

.85 

482213041261... 

.123 A 

482213041262... 

.123AP 

482213041263... 

.229 

482213041264... 

.165 

482213041265... 

.159 

482213041266.... 

.290A 

482213041268.... 

.123A 

482213041271... 

.85 


482213041273... 

.552 

482213041275... 

.125 

482213041276... 

...281 MCP 

482213041279... 

.2310 

482213041281... 

.271 

482213041282... 

.270 

482213041286... 

.199 

482213041287... 

.199 

482213041288... 

.377 

482213041289... 

.378 

482213041291... 

.90 

482213041293... 

.87 

482213041294... 

.293 

482213041296... 

.374 

482213041297... 

.398 

482213041298... 

.290A 

482213041301... 

.88 

482213041302... 

.42 

482213041303... 

.373 

482213041304... 

.90 

482213041305... 

.375 

482213041306... 

.85 

482213041307... 

.229 

482213041308... 

.229 

482213041309... 

.383 

482213041317.... 

.290A 

482213041318.... 

.290A 

482213041319... 

.85 

482213041322... 

.85 

482213041323... 

.85 

482213041324... 

.85 

482213041505... 

.290A 

482213041521 ... 

.85 

482213041594... 

.123AP 

482213041646... 

.288 

482213041691... 

.159 

482213041782... 

.238 

482213041803... 

.399 

482213042054... 

.184 

482213042077... 

.2361 

482213042231 ... 

.159 

482213042278.... 

.290A 

482213042371 ... 

.25 

482213042489... 

.552 

482213042593... 

.2358 

482213042675... 

.2406 

482213042683... 

.2357 

482213044037... 

.154 

482213044104... 

.159 

482213044108... 

.154 

482213044121 ... 

.123AP 

482213044154... 

.229 

482213044156... 

.159 

482213044195... 

.229 

482213044196... 

.199 

482213044197..., 

.159 

482213044246... 

.199 

482213044256... 

.159 

482213044257... 

.123AP 

482213044283... 

.383 

482213044358... 

.159 

482213044421.... 

.153 

482213044461 ... 

.123AP 

482213044465... 

.152 

482213044484... 

.159 

482213044503.... 

.199 

482213044508.... 

.165 

482213044568... 

.159 

482213050003.... 

.5305 

482213050084... 

.166 

482213050087... 

.166 

482213050088... 

.166 

482213050091 .... 

.5305 

482213050096.... 

.552 

482213050153.... 

.125 

482213050157.... 

.177 

482213050182.... 

.166 

482213050183... 

.166 

482213050185.... 

.166 

482213050194.... 

.5305 

482213050196... 

.5305 

482213050221.... 

.116 

482213050222... 

.552 

482213050228... 

.552 

482213050308... 

.168 

482213050314... 

.125 

482213050316... 

.116 

482213050317.... 

.116 

482213060093.... 

.159 

482213060163.... 

.107 

482213060588.... 

.2355 

482213060784... 

.261 

482213060904... 

.2361 

482213061179... 

.377# 

482213061207... 

.2408 

482213061219... 

.5019A 

482213061236... 

.185 

482213062268... 

.2344 

482213062269... 

.2343 

482213062284... 

.262 

482213062296... 

.2324 

482213062433... 

.264 

482213062483... 

.85 

482213062512.... 

.20 

482213062548..., 

.378# 

482213062549... 

.377# 

482213062622... 

.11 

482213062758... 

.2362 

482213062777.... 

.85 

482213062778... 

.85 

482213062779.... 

.2361 

482213062782... 

.2355 

482213062784... 

.326 

482213062788... 

.21 

482213080138... 

.5024A 

482213080235... 

.5005A 

482213080305... 

.5329 

482213080319.... 

.5018A 

482213080321.... 

....5019T1 

482213080445.... 

.576 

482213080839... 

.116 

482213081336.... 

.519 

482213082645... 

.5313 

482213082655.... 

.5014A 

482213082697.... 

.5015A 

482213082776... 

.5304 

482213082839... 

.5022A 

482213090012... 

.3074 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


482213090347.. 

.3098 

482215763366.. 

.3007 

482217700319.. 

.109 

482220910223... 

.4077B 

482220910248... 

.4013B 

482220910263... 

.4052B 

482220911157.. 

.1853 

482220930165.. 

.950 

482220930171.. 

.960 

482220930175.. 

.1819 

482220930185.. 

.960# 

482220960826.. 

.961# 

482220960853.. 

.7047 

482220960955.. 

.1567 

482220960956... 

.7051 

482220962059... 

.1854M 

482220962369... 

.1862 

482220962941 .. 

.964# 

482220970295... 

.2057 

482220970705... 

.1854M 

482220971463... 

.4555B 

482220971489... 

.1657 

482220971776... 

.7050 

482220971901 ... 

.977 

482220972076... 

.1854M 

482220972108... 

.1862 

482220972368... 

.7061 

482220972491... 

.1634 

482220972544... 

.2057 

482220972545... 

.1853 

482220972587 .. 

.1854D 

482220972804... 

.815 

482220973037... 

.1866 

482220973356... 

.7011 

482220973712... 

.7050 

482220973954... 

.967# 

482220980383... 

.1566 

482220980401... 

.778A 

482220980444... 

.1566 

482220980571 ... 

.926 

482220980587... 

.987 

482220980591... 

.956 

482220980775... 

.955M 

482220980782... 

..74LS74A 

482220980808... 

.968 

482220980818... 

.928M 

482220980891 ... 

.960 

482220980925... 

.1187 

482220980933... 

.1439 

482220981118... 

.1580 

482220981194... 

.1231A 

482220981726... 

.966 

482220981929... 

.7002 

482220982056... 

.963 

482220982569... 

.4066B 

482220983115... 

.1852 

482220983237... 

.7002 

482221100859... 

.5305 

482272038000... 

.125 

482272092870... 

.158 

482281370066... 

.109 

483510307089... 

.3033 

483513027001... 

.5351A 

483513027002... 

.56008 

483513027004... 

.5466 

483513037001... 

.5021T1 

483513037005... 

.5069A 

483513037007... 

.5011T1 

483513037008... 

.5013T1 

483513037009... 

.116 

483513037011... 

.519 

483513037015... 

.5068A 

483513037017... 

.5010A 

483513037031... 

.5019T1 

483513037045... 

.5028A 

483513037046... 

.5036A 

483513037047... 

.116 

483513037048... 

.519 

483513037049... 

.5022A 

483513037051... 

.5011T1 

483513037052... 

.580 

483513037053... 

.552 

483513037054... 

.3017 

483513037055... 

.123AP 

483513037056... 

.123AP 

483513037057... 

.30414 

483513037058... 

.587 

483513037059... 

.580 

483513037061... 

.580 

483513037062... 

.585 

483513037063... 

.5030A 

483513037064.... 

.5031A 

483513037067... 

.5018A 

483513037068... 

.5011T1 

483513037071..., 

.5019A 

483513037072.... 

.5013A 

483513037074... 

.5013T1 

483513037076... 

.519 

483513037081... 

.5029A 

483513037082... 

.5035A 

483513037083..., 

.5010A 

483513037084..., 

.5011A 

483513037085... 

.5016A 

483513037086... 

.5018A 

483513037091... 

.5033A 

483513037092... 

.5037A 

483513037093... 

.3017 

483513037094... 

.580 

483513037096... 

.5018A 

483513037099... 

.519 

483513037101... 

.145A 

483513037103... 

.552 

483513037104... 

.140A 

483513037105... 

.5079A 

483513037109... 

.580 

483513037116... 

.116 

483513037121... 

.5013T1 

483513037123... 

.5021A 

483513037124... 

.5024A 

483513037125... 

.5008A 

483513037127... 

.177 

483513037134... 

.5077A 

483513037136... 

.519 

483513037137.... 

.5018A 

483513037138... 

.5077A 

483513037139... 

.5010T1 

483513037141.... 

.5014A 

483513037142... 

.5014A 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


483513037143... 

.5019T1 

483513037144.... 

.5018A 

483513037145... 

.519 

483513037146... 

.519 

483513037147... 

.587 

483513037148... 

.5332 

483513037149... 

.588 

483513037151... 

.552 

483513037153... 

.116 

483513037154... 

.506 

483513037155... 

.552 

483513037156... 

.552 

483513037157... 

.5020A 

483513037158.... 

.5022A 

483513037159... 

.5030A 

483513037161... 

.5033A 

483513037162... 

.519 

483513037163... 

.580 

483513037164... 

.5316 

483513037165... 

.139A 

483513037169... 

.5025A 

483513037172... 

.519 

483513037173... 

.177 

483513037174... 

.177 

483513037177.... 

.116 

483513037179... 

.580 

483513037182... 

.125 

483513037184... 

.519 

483513037185... 

.525 

483513037186... 

.5134A 

483513037187... 

.5152A 

483513037188... 

.587 

483513037192.... 

....5011T1 

483513037193... 

....5021T1 

483513037195... 

.580 

483513037196... 

.5801 

483513037197... 

.5806 

483513037202... 

.588 

483513037203... 

....5019T1 

483513037212.... 

.519 

483513037216.... 

.5006A 

483513037217... 

.5007A 

483513037218... 

.5008A 

483513037222... 

....5013T1 

483513037223... 

.5014A 

483513037226... 

.5015A 

483513037228... 

.586 

483513037229... 

.552 

483513037231... 

.5025A 

483513037232... 

.5025A 

483513037233... 

.586 

483513037235... 

.519 

483513037239... 

.552 

483513037245... 

....5019T1 

483513037254.... 

.593 

483513037256... 

.596 

483513037273.... 

.5016A 

483513037277... 

.147A 

483513037279... 

.5081A 

483513037283... 

.586 

483513037287... 

.519 

483513037289.... 

.5094A 

483513037291... 

.5029A 

483513037292... 

.5016A 

483513037294... 

.519 

483513037295... 

.525 

483513037296... 

.109 

483513037297... 

.5116A 

483513037299... 

.5018A 

483513037302.... 

.5030A 

483513037303... 

.5014A 

483513037304... 

.5009A 

483513037316... 

.580 

483513037319... 

.525 

483513037326... 

.3022 

483513037328... 

.519^ 

483513037329. 

.5011A 

483513037332... 

.519 

483513037334... 

.116 

483513037335. 

.5035A 

483513037336. 

.5013A 

483513037347.... 

....5021T1 

483513037352... 

.519 

483513037353... 

.116 

483513037354... 

.116 

483513037355... 

.586 

483513037356... 

.552 

483513037381.... 

.2417 

483513037389... 

.552 

483513037395.... 

.116 

483513037397. 

.5000A 

483513037399. 

.5013A 

483513037402. 

.5018A 

483513037404. 

.5025A 

483513037405. 

.5015A 

483513037423. 

.142A 

483513037433... 

.116 

483513037471.... 

.5313 

483513037472... 

.5313 

483513037493. 

.5022A 

483513037494... 

.594 

483513037501. 

.5075A 

483513037502. 

.147A 

483513037503. 

.5016A 

483513037504. 

.5022A 

483513037509... 

.587# 

483513037512. 

.5011A 

483513037513. 

.5035A 

483513037514.... 

....5010T1 

483513037515.... 

.116 

483513037527.... 

.5802 

483513037529... 

.587 

483513037535.... 

.580 

483513037536. 

.5018A 

483513037542... 

.3022 

483513037543... 

....5011T1 

483513037544. 

.139A 

483513037548... 

.580 

483513037549... 

.125 

483513037551.... 

.5332 

483513037552. 

.5013A 

483513037553. 

.5013A 

483513037554. 

.5018A 

483513037555... 

.552 

483513037556... 

.558 

483513037557.... 

.587 

483513037558. 

.501OA 

483513037559. 

.5013A 


To Be 

Replaced 1 

ECG 

Replacement 

483513037561 

.552 

483513037563 

.598 

483513037566. 

.5020A 

483513037567 

.125 

483513037569. 

.5029A 

483513037571 

.5404 

483513037572. 

.5016A 

483513037573 

.558 

483513037574 

.125 

483513047001. 

.5021A 

483513047025 

.379# 

483513047035. 

.2336 

483513047048. 

.159 

483513047049. 

.159 

483513047051 

.123AP 

483513047052 

.123AP 

483513047053, 

.159 

483513047054. 

.159 

483513047055 

.123AP 

483513047058. 

.48 

483513047059. 

.399 

483513047061. 

.2302 

483513047064. 

.199 

483513047065. 

.2406 

483513047066. 

.2407 

483513047067. 

.2331 

483513047068. 

.2393 

483513047069. 

.199 

483513047071 

.123AP 

483513047072. 

.198 

483513047073. 

.399 

483513047076. 

.85 

483513047081 . 

.294 

483513047083. 

.489 

483513047084. 

.332 

483513047086. 

.2406 

483513047087. 

.2407 

483513047088. 

.2401 

483513047089. 

.291 

483513047091. 

.31 

483513047092. 

.2393# 

483513047095. 

.2406 

483513047096. 

.2401 

483513047097 

2331 

483513047099. 

399 

483513047101. 

54 

483513047102. 

159 

483513047103 

159 

483513047104. 

159 

483513047105 

171 

483513047106 

395 

483513047107 

331 

483513047108. 

.331 

483513047109. 

.332 

483513047111. 

.2318 

483513047112. 

.2407 

483513047113. 

.383 

483513047114(CEB) .. .229 

483513047115. 

.382 

483513047116. 

.2407 

483513047117. 

.216 

483513047118. 

.2318# 

483513047119. 

.374 

483513047121. 

.198 

483513047122. 

.2324 

483513047123. 

.2388 

483513047124. 

.2394 

483513047125. 

.171 

483513047126. 

.159 

483513047127. 

.2418 

483513047128. 

.2418 

483513047129. 

.2408 

483513047133. 

.16 

483513047134. 

.19 

483513047135. 

.2416 

483513047137. 

.85 

483513047139. 

.2337 

483513047141. 

.2408 

483513047142. 

.2408 

483513047143. 

.17 

483513047144. 

.19 

483513047145. 

.2407 

483513047146. 

.2409 

483513047147. 

.2409 

483513047148. 

.3120 

483513047149. 

.159 

483513047151. 

.159 

483513047152. 

.283 

483513047153. 

.194 

483513047154. 

.287 

483513047155. 

.130 

483513047156. 

.50 

483513047157. 

.49 

483513047158. 

.53 

483513047159. 

.288 

483513047162. 

.159 

483513047163. 

.395 

483513047164. 

.238 

483513047165. 

.69 

483513047166. 

.49 

483513047167. 

.49 

483513047168. 

.49 

483513047169. 

.2300 

483513047171. 

.2300# 

483513047172. 

.2302 

483513047173. 

.159 

483513047176. 

.123AP 

483513047177. 

.159 

483513047178. 

.196 

483513047179. 

.159 

483513047181. 

.186 

483513047182. 

.238 

483513047183. 

.123AP 

483513047184.. 

.228A 

483513047185. 

.386 

483513047186. 

.287 

483513047187. 

.194 

483513047188. 

.399 

483513047189. 

.159 

483513047191. 

.123AP 

483513047192. 

.199 

483513047194. 

.455 

483513047195. 

.238 

483513047196. 

.47 

483513047197. 

.2310# 

483513047198. 

.2343 

483513047199. 

.294 

483513047201. 

.2315 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


483513047202... 

.51 

483513047204.... 

.2310 

483513047205. 

.128P 

483513047206.... 

.51 

483513047207.... 

.32 

483513047208.... 

.2302 

483513047209... 

.2315 

483513047211 .... 

.54# 

483513047213.... 

.123AP 

483513047214... 

.159 

483513047215.... 

.23184 

483513047216.... 

.2318# 

483513047219.... 

.2302 

483513047223.... 

.379# 

483513047225.... 

.2337 

483513047226.... 

.253 

483513047227. 

.2337 

483513047232. 

.19 

483513047233. 

.19 

483513047234. 

.159 

483513047235. 

.85 

483513047235(10-126).374 

483513047236. 

.159 

483513047238. 

.124 

483513047243. 

.2358 

483513047244. 

.2357 

483513047247. 

.290A 

483513047251. 

.21 

483513047252.... 

.153# 

483513047253. 

.85 

483513047256. 

.20 

483513047259. 

.23554 

483513047261. 

.16 

483513047263. 

.2418 

483513047265. 

.13 

483513047266... 

.56# 

483513047269. 

.2419 

483513047271. 

.290A 

483513047272. 

.290A 

483513047275. 

.85 

483513047278. 

.261# 

483513047287. 

.2361 

483513047291. 

.2419 

483513047321 . 

.123AP 

483513047322. 

.283 

483513047323. 

.165 

483513047324. 

.196 

483513047325. 

.197 

483513047326. 

.49 

483513047327. 

.395 

483513047328. 

.54 

483513047329. 

.55 

483513047331. 

.389 

483513047333. 

.69 

483513047336. 

.54# 

483513047337. 

.159 

483513047338. 

.397 

483513047342. 

.2343 

483513047343. 

.382 

483513047344. 

.2315 

483513047345. 

.2406 

483513047346. 

.5404 

483513047348. 

.941M 

483513047349. 

.13 

483513047351. 

.91 

483513047352. 

.2355 

483513047353. 

.2357 

483513047355. 

.85 

483513047358. 

.85 

483513047362. 

.85 

483513047363. 

.399 

483513047364. 

.199 

483513047365. 

.399 

483513047376. 

.373 

483513047397. 

.2358 

483513047398. 

.290A 

483513047399. 

.290A 

483513047403. 

.398 

483513047407. 

.12 

483513047413. 

.153# 

483513047422. 

.294 

483513047424. 

.290A 

483513047427. 

.293 

483513047428. 

.2357 

483513047429. 

.85 

483513047433. 

.382 

483513047435. 

.85 

483513047436. 

.85 

483513047439. 

.2358 

483513047441. 

.2361 

483513047442. 

.290A 

483513047443. 

.194 

483513047444. 

.47 

483513047445. 

....123AP 

483513047448 . 

.55# 

483513047449. 

.153 

483513047452. 

....123AP 

483513047454. 

.229 

483513047457. 

.186 

483513047461. 

.289A 

483513047462. 

.85 

483513047468. 

.18 

483513047469. 

.2359 

483513047471. 

...23594 

483513047476. 

.1574 

483513047477. 

.290A 

483513047478. 

.2362 

483513047479. 

.2359 

483513047481. 

.2415 

483513047486. 

.2414 

483513047488. 

.2409 

483513047497. 

.2406 

483513047502. 

.378# 

483513047503. 

.107 

483513047525. 

.54# 

483513047536. 

.398# 

483513047537. 

.375# 

483513047538. 

.2406 

483513047543. 

.290A 

483513047545. 

.55# 

483513047575. 

.290A 

483513047576. 

.290A 

483513047639. 

.153# 

483513047645. 

.2362 

483513047667. 

.2360 

483513047674. 

.2406 

483513047675. 

.2362 

483513047676. 

.2361 
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Additions/Changes 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


483513047677.. 

.152# 

483513047678.. 

.3784 

483513047705... 

.399 

483513047706... 

.2353 

483513047708.. 

.2407 

483513047719.. 

.398# 

483513047722... 

.2361 

483513047723... 

.2361 

483513047744.. 

.399 

483513047746.. 

.2414 

483513047749... 

.2353 

483513047751 ... 

.2406 

483513047757... 

.289A 

483513047759... 

.399 

483513047761 ... 

.2330 

483513047762.. 

.2302# 

483513047764... 

.184 

483513047765... 

.290A 

483513047769... 

.2393 

483513047771 ... 

.2331 

483513047785... 

.290A 

483513057003.. 

.5458 

483513057031... 

.5011T1 

483513087016... 

.3017 

483513087029.. 

.3099 

483513087076.. 

.5404 

483513087121.. 

.3098 

483513087132.. 

.1805 

483513087136.. 

.1742 

483513087137.. 

.1834 

483513087149.. 

.3098 

483513087263... 

.290A 

483513087328.. 

.1676 

483513087358.. 

.1630 

483513087406.. 

.1789 

483513097005.. 

.3041 

483513097006.. 

.3092 

483513097016.. 

.534 

483513097017.. 

.535 

483513097018.. 

.557 

483513097042.. 

.3092 

483513737001... 

.5006A 

483514887073.. 

.549 

483514887074.. 

.556 

483520917011... 

..74HC153 

483520917028... 

.4538B 

483520917029 .. 

.973D 

483520917032.. 

.859 

483520917033... 

.4053B 

483520917038... 

.778A 

483520917043... 

.4013B 

483520917055... 

...74LS123 

483520917057.. 

.977 

483520917058.. 

.1846 

483520917091 .. 

.976 

483520917092.. 

.801 

483520917094.. 

.17854 

483520917095.. 

.7406 

483520917096.. 

.2800 

483520917097... 

.4016B 

483520917098... 

.4016B 

483520917101 .. 

.829 

483520917103.. 

.1439 

483520917104.. 

.1416 

483520917105.. 

.1445 

483520917106... 

.1231A 

483520917107.. 

.2203 

483520917109.. 

.1632 

483520917111 .. 

.1567 

483520917112.. 

.1741 

483520917113.. 

.1740 

483520917116.. 

.1804 

483520917122.. 

.820 

483520917123.. 

.1374 

483520917124.. 

.797 

483520917125... 

.4094B 

483520917127.. 

.866 

483520917128.. 

.866 

483520917129.. 

.822 

483520917131 .. 

.822 

483520917132.. 

.1413 

483520917133.. 

.2200 

483520917134.. 

.821 

483520917136.. 

.712 

483520917138.. 

.1380 

483520917139... 

.740A 

483520917141... 

.1231A 

483520917142.. 

.852 

483520917143.. 

.1580 

483520917146.. 

.977 

483520917147.. 

.793 

483520917148.. 

.1803 

483520917155.. 

.1416 

483520917161 .. 

.2201 

483520917162.. 

.17544 

483520917163.. 

.1632 

483520917164.. 

.960 

483520917165.. 

.1752 

483520917173.. 

.1786 

483520917177.. 

.1800 

483520917178.. 

.1801 

483520917189.. 

.1792 

483520917195.. 

.960 

483520917228.. 

.1793 

483520917232.. 

.7020 

483520917234.. 

.1661 

483520917238.. 

.1787 

483520917271... 

.4053B 

483520917279.. 

.4069 

483520917283... 

.4013B 

483520917302... 

.74HC00 

483520947004.. 

.7048 

483520947005.. 

.7051 

483520947006.. 

.7047 

483520947007.. 

.7048 

483520947055.. 

.1776 

483520947056.. 

.1777 

483520947065.. 

.999 

483520947083... 

.4053B 

483520947084.. 

.1777 

483520947087... 

.4053B 

483520987065.. 

.1580 

483520987066.. 

.1852 

483520987067.. 

.960 

483520987069.. 

.1773 

483520987071 .. 

.1765 

483520987073.. 

.1797 

483520987074.. 

.1781 


To Be ECG 


Replaced Replacement 


483520987076.. 

.1566 

483520987077.. 

.966 

483520987079.. 

.928M 

483520987081... 

.778A4 

483520987082.. 

.1219 

483520987085.. 

.1798 

483520987086.. 

.7067 

483520987089.. 

.7066 

483520987091 .. 

.1858 

483520987094.. 

.1845 

483520987097... 

.400IB 

483520987105... 

.4066B 

483520987111.. 

.15009 

483520987112... 

.928SM 

483520987113... 

.928SM 

483520987121.. 

.3098 

483520987122.. 

.31054 

483520987125.. 

.964 

483520987131 .. 

.7031 

483520987136.. 

.1777 

483520987137.. 

.1834 

483520987149.. 

.3098 

483520987151.. 

.1628 

483520987168.. 

.858M 

483520987177.. 

.950 

483520987179... 

.4053B 

483520987181... 

.74HC00 

483520987248.. 

.3105 

483520987252.. 

.977 

483520987259.. 

.960# 

483520987261.. 

.834 

483520987262.. 

.928M 

483520987263.. 

.834 

483520987264... 

.615A 

483520987268.. 

.1766 

483520987271 .. 

.1716 

483520987274.. 

.960# 

483520987275.. 

.958# 

483520987277... 

.4052B 

483520987283.. 

.966# 

483520987284.. 

.739 

483520987285.. 

.742 

483520987286.. 

.815 

483520987287... 

.778A 

483520987289.. 

.7426 

483520987291 .. 

.7405 

483520987292.. 

.7445 

483520987298.. 

.1380 

483520987301... 

.4052B 

483520987324.. 

.7011 

483520987338.. 

.969 

483520987356.. 

.7013 

483520987402.. 

.1776 

483520987406.. 

.1789 

483520987552.. 

.1906 

483520987612.. 

.1674 

483520987668.. 

.977 

483520987675.. 

.891M 

483520987692... 

...74LS221 

483520987721... 

..74HC164 

483520987744.. 

.7043 

483520987748.. 

.7042 

483520987763.. 

.987 

483520987793.. 

.1902 

483520987803.. 

.1729 

483520987821 .. 

.977 

483520987826.. 

.7044 

483520987827.. 

.966 

483520987834.. 

.1765 

483520987835.. 

.1852 

483520987837.. 

.7054 

483520987846.. 

.891M 

483520987851 .. 

.1771 

483520987852.. 

.1855 

483525227003.. 

.15020 

483525227005.. 

.15021 

511202507191 .. 

.109 

512201089621.. 

.130 

512201093131 .. 

.130 

512201093161 .. 

.519 

512202850120.. 

.123AP 

532213020014.. 

.5465 

532213020031.. 

.5465 

532213024004.. 

.5465 

532213024035.. 

.5465 

532213024081 .. 

.54664 

532213030006.. 

.109 

532213030009.. 

.519 

532213030069.. 

.581 

532213030072.. 

.519 

532213030084.. 

.109 

532213030123... 

.5010T1 

532213030131... 

.5010T1 

532213030132... 

.5013T1 

532213030134... 

.5011T1 

532213030135... 

.5013T1 

532213030138.. 

.109 

532213030139.. 

.177 

532213030142... 

.5011T1 

532213030143... 

.5013T1 

532213030145... 

.5021T1 

532213030152.. 

.109 

532213030163... 

.5013T1 

532213030169.. 

.125 

532213030189.. 

.519 

532213030191.. 

.109 

532213030192.. 

.125 

532213030193... 

.5011T1 

532213030195.. 

.125 

532213030197.. 

.116 

532213030219.. 

.109 

532213030221 .. 

.109 

532213030223.. 

.109 

532213030224.. 

.109 

532213030225.. 

.109 

532213030226.. 

.519 

532213030229.. 

.109 

532213030232.. 

.109 

532213030239.. 

.177 

532213030242... 

.5013T1 

532213030256.. 

.552 

532213030259.. 

.125 

532213030261.. 

.166 

532213030269.. 

.519 

532213030273.. 

.177 

532213030279.. 

.168 

532213030281 .. 

.109 

532213030284... 

.5010T1 


To Be ECG 


Replaced Replacement 


532213030286... 

....5013T1 

532213030295... 

.581 

532213030302.... 

....5021T1 

532213030303.... 

.519 

532213030323... 

.519 

532213030324.... 

....5011T1 

532213030326... 

.5006A 

532213030346... 

....5021T1 

532213030349... 

.168 

532213030365.... 

....5010T1 

532213030366.... 

.519 

532213030391 .... 

.109 

532213030402... 

....5019T1 

532213030414... 

.166 

532213030521.... 

.168 

532213030571.... 

.519 

532213030574... 

.125 

532213030576... 

.125 

532213030578... 

....5010T1 

532213030581... 

....5013T1 

532213030592... 

.519 

532213030593... 

.109 

532213030613.... 

.519 

532213030621 .... 

.519 

532213030659... 

.116 

532213030664... 

.613 

532213030668... 

.558 

532213030684... 

.116 

532213030702... 

.519 

532213030715.... 

.109 

532213030746... 

.613 

532213030759.... 

...5011T1 

532213030765... 

.5006A 

532213030766... 

....5013T1 

532213030767... 

....5010T1 

532213030769... 

.613 

532213030774... 

....5019T1 

532213031504... 

.5005A 

532213031971.... 

.580 

532213032184... 

.588 

532213033885... 

.580 

532213034026... 

.616 

532213034028... 

....5010T1 

532213034048... 

.5003A 

532213034049... 

.606 

532213034069... 

....5021T1 

532213034121.... 

.116 

532213034122.... 

.5038A 

532213034145... 

.5038A 

532213034167.... 

....5013T1 

532213034173.... 

....5011T1 

532213034197... 

....5021T1 

532213034233... 

....5010T1 

532213034287... 

.519 

532213034297... 

....5019T1 

532213034323... 

.580 

532213034395.... 

.109 

532213034402... 

.552 

532213034403... 

.552 

532213034448... 

.552 

532213034465... 

....5013T1 

532213034522... 

.580^ 

532213034542... 

....5019T1 

532213034563... 

.5002A 

532213034574... 

.116 

532213034633... 

.125 

532213034651 .... 

.3024 

532213034682... 

.519 

532213034694... 

.3020 

532213034754... 

.613 

532213035754... 

.613 

532213040061 ... 

.123AP 

532213040132.... 

.130 

532213040135... 

.130 

532213040144... 

.199 

532213040145... 

.123AP 

532213040167... 

.159 

532213040172... 

.374 

532213040178... 

.159 

532213040182... 

.519 

532213040195.... 

.159 

532213040214... 

.123AP 

532213040216... 

.199 

532213040229... 

.109 

532213040249... 

.126A 

532213040256... 

.519 

532213040299... 

.154 

532213040303... 

.229 

532213040304... 

.229 

532213040308... 

.108 

532213040309... 

.123AP 

532213040313... 

.123AP 

532213040317... 

.123AP 

532213040318... 

.123AP 

532213040332... 

.123AP 

532213040333... 

.123AP 

532213040343... 

.123AP 

532213040345... 

.160 

532213040348... 

.159 

532213040353... 

.159 

532213040355... 

.159 

532213040357... 

.123AP 

532213040361.... 

.199 

532213040368... 

.199 

532213040369... 

.159 

532213040376... 

.229 

532213040385... 

.160 

532213040449... 

.130 

532213040454... 

.161 

532213040457.... 

.154 

532213040459... 

.229 

532213040463... 

.615A 

532213040476.... 

.159 

532213040477... 

.159 

532213040492... 

.161 

532213040508... 

.159 

532213040515.... 

.199 

532213040524... 

.130 

532213040536... 

.165 

532213040614... 

.159 

532213040635... 

.160 

532213040637... 

.130MP 

532213040645... 

.373 

532213040657... 

.229 

532213040661 .... 

.154 

532213040664... 

.373 

532213040665... 

.374 

532213040679... 

.159 


To Be EC(; 

Replaced Replacement 


532213040716... 

.159 

532213040732... 

.123AP 

532213040758... 

.123AP 

532213040759... 

.123AP 

532213040782... 

.154 

532213040822... 

.159 

532213040823... 

.373 

532213040824... 

.374 

532213040835... 

.123AP 

532213040838... 

.123AP 

532213040855... 

.123AP 

532213041899... 

.969 

532213041981... 

.2408 

532213041982... 

.2408 

532213041983... 

.2409 

532213042012... 

.2409 

532213042363... 

.263 

532213042701... 

.263 

532213044025... 

.123AP 

532213044037... 

.154 

532213044049... 

.130 

532213044101 ... 

.123AP 

532213044102... 

.159 

532213044103... 

.123AP 

532213044104... 

.159 

532213044108... 

.154 

532213044112... 

.159 

532213044113... 

.123AP 

532213044117... 

.229 

532213044119... 

.159 

532213044121 ... 

.123AP 

532213044124... 

.154 

532213044128... 

.580 

532213044133... 

.123AP 

532213044134... 

.159 

532213044135... 

.123AP 

532213044141 ... 

.123AP 

532213044142... 

.159 

532213044143... 

.123AP 

532213044148... 

.123AP 

532213044152... 

.123AP 

532213044153... 

.159 

532213044154... 

.229 

532213044155... 

.199 

532213044156... 

.159 

532213044159... 

.123AP 

532213044164... 

.246 

532213044195... 

.229 

532213044197... 

.159 

532213044198 

199 

532213044199 

159 

532213044212 

123AP 

532213044232 

383 

532213044246 

199 

532213044251 

159 

532213044256... 

.159 

532213044257... 

.123AP 

532213044258... 

.159 

532213044263... 

.552 

532213044283... 

.383 

532213044287... 

.165 

532213044289... 

.123AP 

532213044291 ... 

.123AP 

532213044298... 

.123AP 

532213044299... 

.199 

532213044301 ... 

.123AP 

532213044323... 

.123AP 

532213044332... 

.185 

532213044346... 

.159 

532213044358... 

.159 

532213044413... 

.373 

532213044421 ... 

.153 

532213044438... 

.153 

532213044461 ... 

.123AP 

532213044465... 

.152 

532213044484... 

.159 

532213044503... 

.199 

532213044508... 

.165 

532213044568... 

.159 

532213044617... 

.159 

532213044649... 

.186A 

532213044724... 

.389 

532213044786... 

.253 

532213044926... 

.264 

532213050003... 

.5305 

532213050157... 

.177 

532213050195... 

.5305 

532213050197... 

.5305 

532213050315... 

.5313 

532213060068... 

.159 

532213060268... 

.185 

532213060898... 

.85 

532213061575... 

.2344 

532213080686... 

.580 

532213081917... 

.585 

532220910002... 

.4013B 

532220910422... 

.4538B 

532220911331... 

....74HC02 

532220914066... 

.4073B 

532220914068... 

.4050B 

532220914121... 

.4053B 

532220914269... 

.4040B 

532220914561... 

.4516B 

532220982945... 

.1804 

532220985572... 

.1785 

532220985602... 

...74LS123 

532220985869... 

...74LS374 

532220986062... 

...74LS373 

532220986064... 

.858M 

532220986234... 

.778A^ 

532220986296... 

.2013 

533213033635... 

.5072A 

922009110112... 

.5013T1 

932259350112... 

.287 

933000000112... 

.109 

933000030112... 

.110MP 

933000040112... 

.109 

933000080112... 

.109 

933000090112... 

.109 

933000150112... 

.109 

933000190112... 

.109 

933000210112... 

.109 

933000211112... 

.109 

933000230112... 

.109 

933000240112... 

.109 

933000410112... 

.519 

933000430112... 

.519 

933000520112... 

.125 


To Be ECX; 


Replaced Replacement 


933000550112. 

.125 

933000560112. 

.125 

933000590112. 

.166 

933000600112. 

.168 

933000610112. 

.125 

933000630112. 

...5010T1 

933000900112. 

....131MP 

933001070112. 

.102A 

933001270112. 

.158 

933001330112. 

....123AP 

933001340112. 

....123AP 

933002310112. 

.160 

933002370112. 

.160 

933002420112. 

.126A 

933002470112. 

.160 

933002520112. 

.126A 

933002550112. 

.160 

933002580112. 

.160 

933002690112. 

.160 

933002730112. 

.160 

933002880112. 

.154 

933002900112. 

.108 

933002911112. 

.229 

933002921112. 

.229 

933002930112. 

.161 

933003030112.103A + 102A(CP) 

933003130112.103A 

+ 102A^CPJ 

933003271000. 


933003301112. 

.166 

933004000110. 

.109 

933004010112. 

.109 

933004020112. 

.519 

933004050112. 

.109 

933004140112. 

.109 

933004160112 

109 

933004240112 

519 

933006830112 

184 

933007700000 

610 

933008640112 

177 

933008650112 

177 

933008740112. 

.168 

933008780112. 

.519 

933008810112. 

...5010T1 

933008820112. 

...5011T1 

933008821112. 

...5011T1 

933008830112. 

...5013T1 

933008880112. 

...5011T1 

933008890112. 

...5013T1 

933008940112. 

...5013T1 

933008970112. 

...5021T1 

933009100112. 

...5011T1 

933009210112. 

...5021T1 

933009270112. 

...5010T1 

933009280112. 

...5011T1 

933009290112. 

...5013T1 

933009340112. 

...5019T1 

933009360112. 

...5021T1 

933009400112. 

.5025A 

933010458110. 

.159 

933010458112. 

.159 

933011460112. 

.130 

933011470112. 

.130 

933011490112. 

.154 

933012320112. 

.159 

933012540112. 

.581 

933012700112. 

.519 

933020650112. 

.229 

933020660112. 

.229 

933021380112. 

.103 A 

933021520112. 

.552 

933021580112. 

.85^ 

933021600112. 

.154 

933021610112. 

.154 

933021620112. 

.161 

933021670112. 

.125 

933022040112. 

...5019T1 

933022060112. 

...5021T1 

933022550112. 

.519 

933022650112. 

.130 

933022860112. 

.519 

933022890112 

177 

933022910112 

116 

933022920112 

552 

933022960112 

229 

933022970112 

229 

933027800112. 

.160 

933027860112. 

.158 

933027880112. 

....110MP 

933027900112. 

.160 

933027930112. 

.154 

933030000112. 

.161 

933030220112. 

.160 

933030240112. 

.158 

933032770112. 

....123AP 

933032780112. 

....123AP 

933032900112. 

....123AP 

933033050112. 

....123AP 

933035030112. 

....123AP 

933035530112. 

.581 

933035800112. 

....123AP 

933035810112. 

....123AP 

933035820112. 

....123AP 

933036180112. 

.389 

933037410112. 

.102A 

933037700112. 

...5010T1 

933037710112. 

...5013T1 

933040120112. 

.199 

933045500112. 

.454 

933045840112. 

.116 

933046330112. 

...5013T1 

933046500112. 

.154 

933046650112. 

.125 

933048840112. 

....123AP 

933048850112. 

....123AP 

933049420112. 

....123AP 

933049430112. 

....123AP 

933049440112. 

....123AP 

933049940112. 

.130 

933051990112. 

.160 

933052670112. 

.159 

933052680112. 

.159 

933052870112. 

.519 

933053030112. 

.154 

933053180112. 

.229 

933053860112. 

.519 

933054870112. 

.116 

933056250112. 

.229 

933056270112. 

.613 


483513047677 through 933198140112 


l o Be 

EC(; 

To Be 

EC(J 

Replaced Replacement 

Replaced Replacement 

933059950112. 

.519 

933135250112. 

.154 

933061220112. 

.5006A 

933136150112. 

.613 

933061640112. 

.160 

933136180112. 

.389 

933061650112. 

.160 

933137740112. 

.613 

933061940112. 

.125 

933137770112. 

.613 

933063020112. 

.229 

933139270112. 

.519 

933063290112. 

....130MP 

933139380112. 

.154 

933063390112. 

.229 

933139520112. 

.519 

933063400112. 

.229 

933139530112. 

.519 

933063410112. 

.229 

933139540112. 

.519 

933063470112. 

.519 

933139550112. 

.177 

933063530112. 

.116 

933140200112. 

.185 

933063720112. 

.159 

933140230112. 

.184 

933065720112. 

.616 

933141890112. 

.283 

933067630112. 

....123AP 

933142190112. 

.580 

933067640112. 

....123AP 

933142490112. 

.5465 

933067650112. 

....123AP 

933143490112. 

.130 

933067660112. 

.229 

933144890112. 

.323 

933067670112. 

.229 

933149180112. 

.159 

933068830112. 

.199 

933149190112. 

.159 

933069930112. 

.199 

933149200112. 

.123AP 

933069940112. 

....123AP 

933149210112. 

.123AP 

933069950112. 

....123AP 

933149220112. 

.159MCP 

933069970112. 

....123AP 

933149230112.123AP + 159(CP) 

933069980112. 

.199 

933150920112. 

.123AP 

933069990112. 

....123AP 

933150930112. 

.123AP 

933070520112. 

.109 

933150940112. 

.123AP 

933073460112. 

.159 

933150950112. 

.123AP 

933073470112. 

.159 

933150960112. 

.123AP 

933076010112. 

.159 

933150970112. 

.123AP 

933076020112. 

.159 

933150980112. 

.199 

933076030112. 

.159 

933151000112. 

.123AP 

933076450112. 

.125 

933151020112. 

.199 

933076750112. 

.159 

933151030112. 

.159 

933076760112. 

.159 

933151040112. 

.159 

933080260112. 

....130MP 

933151050112. 

.159 

933080390112. 

.5465 

933151060112. 

.159 

933081330112. 

.854 

933151090112. 

.229 

933081980112. 

.519 

933151120112. 

.229 

933082220112. 

.130 

933156130112. 

.245 

933083760112. 

....130MP 

933157310112. 

....130MP 

933083990112. 

.519 

933157320112. 

....130MP 

933084480112. 

.116 

933157330112. 

....284MP 

933084540112. 

.199 

933159180112. 

..5125A^ 

933084990112. 

.519 

933159250112. 

..5135A4 

933085000112. 

.159 

933159590112. 

.288 

933085010112. 

.159 

933159870112. 

.185 

933087330112. 

.166 

933160000112. 

.5074A 

933090810112. 

.159 

933160350112. 

.185 

933091160112. 

.373 

933160360112. 

.184 

933091170112. 

.374 

933160370112. 

.185 

933091180112.374 


933160880112. 

.177 

933091190112. 

933163500112. 

.116 

933091210112.374 


933164250112. 

.229 

933091220112. 

933164260112. 

.229 

933091230112. 

.374 

933166130112. 

.323 

933091240112.374 

. 373,CP^ 

933166240112. 

.159 

933091960112. 

933166810112. 

...5010T1 

933094230112. 

.616 

933166820112. 

...5011T1 

933094520112. 

.290A 

933166820113. 

...5011T1 

933095550112. 

.519 

933166830112. 

...5013T1 

933096040112. 

.159 

933166870112. 

...5019T1 

933096050112. 

.159 

933166870113. 

...5019T1 

933096060112. 

.159 

933166890112. 

...5021T1 

933097660112. 

.615A 

933166890113. 

...5021T1 

933098580112. 

.5465 

933166920113. 

...5011T1 

933098590112. 

.5465 

933166990113. 

...5021T1 

933098990112. 

.596 

933167010112. 

.5038A 

933098990115. 

.596 

933172250112. 

.159 

933098990212. 

.596 

933172650112. 

.312 

933098990215. 

.596 

933172710112. 

.185MCP 

933098990235. 

.596 

933172740112. 

.332MCP 

933101220112. 

.519 

933172750112.332 

+ 331 (CPJ 
.3020 

933101960112. 

.288 

933175750112. 

933102500112. 

.519 

933177020112. 

.185 

933103800112. 

.199 

933177030112. 

.184 

933103810112. 

.159 

933177040112. 

.185 

933103820112. 

.159 

933177070112. 

.185MCP 

933103830112. 

.159 

933177110112. 

.165 

933103840112. 

.159 

933179520112. 

.298 

933103860112. 

.159 

933179530112. 

.298 

933104470112. 

.125 

933179550112. 

.123AP 

933104571112. 

.159 

933179610112. 

.123AP 

933104580112. 

.159 

933179620112. 

.123AP 

933106580112. 

.130 

933179660112. 

.123AP 

933106600112. 

.312 

933179690112. 

.123AP 

933108390112. 

.229 

933181001682. 

.941M 

933108640112. 

...5019T1 

933183460112. 

.581 

933110680112. 

.611 

933183480112. 

.5084 

933112460112. 

.127 

933184360112. 

.3020 

933112700112. 

.519 

933184910112. 

.595 

933114330112. 

.312 

933184910115. 

.595 

933114490112. 

.94 

933184910212. 

.595 

933114690112. 

.168 

933184910215. 

.595 

933115170112. 

.159 

933185820112. 

.4928 

933117440112. 

.159 

933188480112. 

.373 

933117720112. 

...5010T1 

933189560112. 

.323 

933117730112. 

...5011T1 

933190570112. 

.456 

933117740112. 

...5013T1 

933191170112. 

.374 

933117790112. 

...5019T1 

933191810112. 

.283 

933117810112. 

...5021T1 

933193810112. 

.283 

933117930112. 

.5038A 

933195030112. 

.197 

933119040112. 

....130MP 

933197270112. 

.263 

933120650112. 

.229 

933197280112. 

.263 

933120660112. 

.229 

933197420112.248 + 247(CP) 

933121460112. 

.519 

933197430112. 

.248 

933126060112. 

.558 

933197440112. 

.248 

933128350112. 

.125 

933197460112. 

.247 

933129530112. 

.613 

933197610112. 

.123AP 

933130420112. 

....123AP 

933197620112. 

.123AP 

933130440112. 

....123AP 

933197630112. 

.123AP 

933130450112. 

....123AP 

933197640112. 

.123AP 

933130470112. 

....123AP 

933197650112. 

.123AP 

933130480112. 

....123AP 

933197660112. 

.123AP 

933130520112. 

.159 

933197670112(CBE)....199 

933130540112. 

.159 

933197670116 CBE ...199 

933130580112.332 


933197680112. 

.123AP 

933130770112. 

933197690112. 

.123AP 

933130820112. 

.185 

933197700112. 

.199 

933131460112. 

.199 

933197720112. 

.159 

933132040112. 

....130MP 

933197730112. 

.159 

933132120112. 

.606 

933197740112. 

.159 

933132130112. 

.5003A 

933197750112. 

.159 

933132140112. 

.5006A 

933197760112. 

.159 

933132460112. 

.127 

933197770112. 

.159 

933134490112. 

.94 

933197780112. 

.159 

933134500112. 

.581 

933197820112. 

.246 

933135240112. 

.154 

933198140112. 

.5220A 


When basing of original part differs from ECG replacement, basing for original part is shown in parentheses ( ) 
after the part number. For example, the 2SA509A(ECB) is replaced by ECG159 which has "EBC” basing. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































933198530112 through BYT52I) 


Additions/Changes 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


933198530112.153 

933198540112.152 

933198550112.153 

933198560112.153MCP 

933198570112.153 + 152(CPJ 

933198770112.229 

933198780112.229 

933201322682.891M 

933202330112.165 

933202340112.165 

933202360112.165 

933202380112.116 

933202420112.116 

933202620112.159 

933202750112.152 

933202760112.153 

933203020112.615A 

933205520112.123AP 

933205540112.159 

933206490112.153MCP 

933206600112 .287 

933206880112 .552 

933207520112.123AP 

933207530112.123AP 

933207540112.123AP 

933207550112.123AP 

933207570112.199 

933208180112 552 

933208190112 558 

933208390112 519 

933208400112 519 

933208410112 519 

933215280112 165 

933215920112 610 

933217360112 5465 

933220000112 331 

933220010112.332 

933220110112.5812 

933220340112.3010 

933220870112.5465 

933221930112 .382 

933221940112.382 

933221950112.383 

933221960112.383 

933221970112.383 

933222510112.165 

933222520112.165 

933222640112.383 + 382(CP) 

933222650112.383 + 382(CP) 

933223740112.3074 

933223910112.5010T1 

933224360112.165 

933225220112.263 + 264(CP) 

933225270112.248 + 247|CPj 

933226490112 .552 

933226500112.552 

933227410112.283 

933227710112.165 

933227800112.94 

933228380112.160 

933230320112.130 

933230330112.130 

933230590112 .332MCP 

933230660112 .263 

933230690112.263 + 264(CP) 

933234550112.253 + 254[CP 

933235020112.374 

933237540112 .5804 

933237770112.123AP 

933237780112.123AP 

933237790112.199 

933238750112.3007 

933243600112.199 

933243630112.159 

933246760112.2345 

933246760127.2345 

933246770112.2346 

933246770127.2346 

933246780112.2345 

933246780127.2345 

933246790127.2346 

933246800127 .2345 

933246810112.2346 

933246810127.2346 

933246820112.2345 

933246820127.2345 

933246830112.2346 

933246830127.2346 

933258010112.109 

933258200112.109 

933258840112.116 

933259350112 .399 

933259360112.288 

933259610112.5021T1 

933261040112.294 + 293(CPJ 

933261450112.1785 

933262540112.165 

933263510112.123AP 

933263510747.199 

933263530112.123AP 

933264190112.3010 

933264300112.254 

933264470112.616 

933264610112.130 


933267180112.. 

933269670112.. 

933269950112.. 

933269960112.. 

933269990112.. 

933270000112.. 

933270420112.. 

933271560112.. 


.611 

374 

263 

263 

264 
262 
159 

.2327 


933271560127.2327 

933271570112.2327 

933271570127.2327 

933271590112.3020 

933272620112.184 

933273330112.3022 

933276220112.165 

933278880112.3020 

933280060112.116 

933283300112.558 

933284610112.284 

933284620112.285 

933285360112.331 

933285370112.332 

933286060112.3024 

933286070112.3010 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


933286090112 .3011 

933288300112.379 

933288610112.3020 

933289040002 .2313 

933289040112.2313 

933289040127.2313 

933296590112.2313 

933296590127.2313 

933297990112.552 

933300410112.116 

933300470112 .3010 

933300600112 .960 

933318480112 .3025 

933320320112 .519 

933320330112 .3008 

933320340112 .3010 

933321740112.184 

933321760112.185 + 184(CP) 

933323740112.3074 

933324060112 .3007 

933324070112.3010 

933326620112 .2341 

933326620116.2341 

933326620126.2341 

933326630112 .2341 

933326630116 .2341 

933326640112.2341 

933326640116.2341 

933326640126.2341 

933326650112.2342 

933326650116 .2342 

933326660112 .2342 

933326670112.2342 

933326670126.2342 

933327590112.2310 

933328340112.125 

933329800112.49 

933330340112.968 

933347730212.2403 

933347730215.2403 

933352670112.199 

933352690112.159 

933360870112 .519 

933363710112.253 + 254(CP) 

933363800112 .3079 

933364650112.263 + 264(CR 

933366300112.123AP 

933366330112.123AP 

933366400112.159 

933372710112.615A 

933385880112 .3077 

933388560112.3079 

933390250112 .2310 

933390460112 .6408 

933391340112 .210 

933392930112.116 

933397000112 .3007 

933408590112.271 

933408600112.270 

933410710112 .594 

933410710115 .594 

933410710212.594 

933410710215.594 

933410910112.271 

933410930112 .270 

933414640112.2319 

933418070112.2428 

933418070115 .2428 

933418080112 .2428 

933418080115 .2428 

933418080135 .2407 

933418080235.2428 

933418090112 .2428 

933418090115 .2428 

933418100112 .2428 

933418100115.2428 

933418110112.2429 

933418110115.2429 

933418120112.2429 

933418120115.2429 

933418130112 .2429 

933418130115.2429 

933418140112.2429 

933418140115.2429 

933419590112.253 + 254(CP) 

933423290112 .3007 

933424100112.1760 

933429120112.5050A 

933429810112.50 

933430930112 .284 

933430940112.285 

933430950112 .3010 

933430990112 .3007 

933435610112.552 

933435620112.552 

933436080112.1804 

933436250112 .3025 

933448000112 .54 

933448000127 .54 

933448010112.55 

933448010127.55 

933448020112 .54 

933448020127 .54 

933448030112 .55 

933448030127 .55 

933448040112 .54 

933448040127.54 

933448050112.55 

933448050127 .55 

933448060112 .54 

933448060127 .54 

933448070112.55 

933448070127.55 

933448080112 .54 

933448080127 .54 

933448090112 .55 

933448090127.55 

933450730127(ECB)..187A 

933451960112.2344 

933451960127.2344 

933451970112.2344 

933451970127.2344 

933451980112.2344 

933451980127.2344 

933451990112.2344 

933451990127.2344 

933452000112 .2343 

933452000127.2343 


To Be ECG 

Replaced Replacement 

933452010112 .2343 

933452010127 .2343 

933452020012 .2343 

933452020112 .2343 

933452020127 .2343 

933452030112.2343 

933452030127.2343 

933460490112 .281MCP 

933460500112.280 + 281(CPJ 

933460620112 .593 

933460620115 .593 

933460620212 .593 

933460620215 .593 

933460620235 .593 

933462000112.1566 

933466830112.125 

933470050112 .5804 

933471020112.7001 

933473540112.395 

933473540412.395 

933473640112 .281 MCP 

933475350112 .229 

933475360112 .229 

933478170112.3057 

933489960112.1292 

933494270112.116 

933495550112 .3074 

933500070113 .580 

933500140113 .580 

933500150113 .580 

933500170113 .580 

933500180113 .580 

933502020112 .592 

933502020115 .592 

933502020212 .592 

933502020215 .592 

933502030112 .592 

933502030115.592 

933502030212 .592 

933502030215 .592 

933502040112 .592 

933502040115 .592 

933502040212.592 

933502040215.592 

933507950112.4538B 

933507950652.4538B 

933507950699.4538B 

933508370112 .2406 

933508370115 .2406 

933508370212.2406 

933508370215.2406 

933508380112.2406 

933508380212 .2406 

933508380215 .2406 

933508380235.2406 

933508390212 .2407 

933508390215.2407 

933508400212 .2407 

933508400215 .2407 

933508400235.2407 

933512320112.47 

933514830112.3041 

933516250156 .2406 

933516250212 .2406 

933516250215.2406 

933516260112.2407 

933516260212.2407 

933516260215.2407 

933516270112.2431 

933516270115.2431 

933516280112.2431 

933516280115.2431 

933516290112.2430 

933516290115 .2430 

933516300112 .2430 

933516300115 .2430 

933525850112 .7001 

933533020678.1917 

933533020682.1917 

933533020686.1917 

933551560115.2402 

933551560212.2402 

933551560215.2402 

933560450112.1804 

933582570112.2300 

933587150112.2311 

933589500112.2407 

933589500212.2407 

933589500215.2407 

933589510115.2407 

933589510212.2407 

933589510215.2407 

933589520212.2406 

933589520215.2406 

933589530212.2406 

933589530215.2406 

933589540112.2408 

933589540212.2408 

933589540215.2408 

933589550212.2408 

933589550215.2408 

933589560212.2408 

933589560215.2408 

933589570212.2408 

933589570215.2408 

933589580112 .2408 

933589580212.2408 

933589580215 .2408 

933589590212.2408 

933589590215.2408 

933589600212 .2408 

933589600215 .2408 

933589610212.2408 

933589610215.2408 

933589620112.2408 

933589620115.2408 

933589620212.2408 

933589620215.2408 

933589630212 .2408 

933589630215.2408 

933589640112.2408 

933589640115.2408 

933589640212.2408 

933589640215.2408 

933589650212.2408 

933589650215.2408 

933589660212.2408 

933589660215.2408 


To Be ECCJ 

Replaced Replacement 

933589680212 .2408 

933589680215.2408 

933589690115.2408 

933589690212.2408 

933589690215 .2408 

933589710112.2409 

933589710156.2409 

933589710212.2409 

933589710215.2409 

933589720112.2409 

933589720212.2409 

933589720215.2409 

933589730112.2409 

933589730212.2409 

933589730215.2409 

933589800112.2409 

933589800212.2409 

933589800215 .2409 

933589830112.2409 

933589830212.2409 

933589830215.2409 

933597990112.2392 

933599770112.2388 

933599790127.2388 

933599800112.2384 

933621460112.2311 

933622310112.1382 

933630150112.1852 

933637510112.4538B 

933639420112 .2318 

933639420113 .2318 

933639420127 .2318 

933644250112 .2426 

933644250115 .2426 

933644260112.2426 

933644260115.2426 

933644270112.2426 

933644270115.2426 

933644280112.2427 

933644280115.2427 

933644290112 .2427 

933644290115.2427 

933644300112.2427 

933644300115 .2427 

933646270112.1786 

933647980112.4538B 

933647980603.4538B 

933655140113.580 

933655150113 . 580 

933655160113.580 

933661540115.2406 

933661540212 .2406 

933661540215.2406 

933661540235.2406 

933661570112.2407 

933661570215.2407 

933665120115 .2412 

933665120212.2412 

933665120215.2412 

933665130156.2413 

933665130212.2413 

933665130215 .2413 

933676750112 .2319 

933676760112.2319 

933676770112.2319 

933676780112.2319 

933676790112.2319 

933676800112.2319 

933676810112.2319 

933676820112.2319 

933676830112 .2319 

933676840112.2319 

933676850112 .2319 

933676860112.2319 

933686020682 .966 

933692340682 .960 

933692920112.1803 

933697670112.199 

933700590112.1785 

933700710112.7001 

933700830112.1804 

933701460112.1803 

933702590112(ECB) ... 287 
933702590412 ECB ... 287 
933702600127 ECB).. 187A 

933702610412.47 

933702940112.2318 

933702940127.2318 

933703530112(CBE) ...159 
933703530412]CBE .. .159 
933703540412{CBE).... 123 AP 
933703550412 CBE .... 123AP 
933703570112 CBE .... 123AP 
933703570412CCBE).... 123AP 

933705250112.1803 

933708650112.1786 

933709350112.1785 

933709590682 .968 

933711630112.1804 

933716890112.1804 

933718010112.1803 

933718020112.1785 

933722350112.2401 

933722350215.2401 

933728230112.7072 

933729860112.1803 

933731680112.7048 

933734300112.1853 

933735330112.1803 

933735340112.1803 

933735350112.1803 

933735360112.1803 

933737140212.2410 

933737140215.2410 

933737160212.2411 

933737160215.2411 

933746340412(CBE).... 123AP 
933746350412tCBE) ....123AP 

933746360412.294 

933746370412.383 

933746380412(CEB) .. .229 

933746400112 .382 

933746400412.382 

933751790112.1803 

933754550112.1804 

933760880112 .54 

933762890112.1786 

933769350112 .7001 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


933778360689.891M 

933781490112.7001 

933790240412(CBE) ....199 

933804630112.1803 

933808710112.1804 

933813760112.1803 

933825880112.7018 

933826380112 .2057 

933826930112.1786 

933828460112.1785 

933831560682 .964 

933833960112.1786 

933839810112.1804 

933840470112.1804 

933841940112.1804 

933846880112.1786 

933851440112.1804 

933851520112.1803 

933851890112.7072 

933852210112.1804 

933852270112.1786 

933852280112.2057 

933857180112.2057 

933857260112.2057 

933861740112.1802 

933863080112.1785 

933863190112.1786 

933870610112.1802 

933871510112.1802 

933872770112.1804 

933872780112.1785 

933874690112.1853 

933874700112.1853 

933876150112 .7001 

933883620112.7050 

933889010112 .2057 

933901220112 .519 

933902930112.1802 

933902940112.1850 

933902950112.1850# 

933902960112.1850 

933906220112.1802 

933910450112.1802 

933916550112.7072 

933920510112.1850 

933921100112.1754 

933921330112.2057 

933921340112.2057 

933924320112.2057 

933926830112.7050 

933928000112 .7051 

933937250112.1852 

933952100112.1802 

933953630112.1852 

933956070112.7047 

933963190112.1802# 

933984190112.7048 

933984340112.1850 

933987980112.1852 

935000450112 .7047 

935003040112 .2057 

935003050112 .2057 

935003060112 .2057 

935004040112.7052 

935020080112.7072 

935028690112.7072 

935032010112.7072 

935045200112.7047 

A3-4741-5.948 

A12A.102A 

A564ARS(Tran^.234 

A564ATAQRS(Trans) .290A 

A933SRN(Trans).290A 

A1216(TRANS).59 

A1262 Audio).242 

A1310mans .2362 

A1310R(Trans).2362 

A1333(Trans).93 

A1386(Trans .2306# 

A1488A(Trans).292# 


A1492( 

A1643I 

A167a 

A1671 

A1672I 

A1693 

A1694( 

A1725( 


Trans 

Trans 

Trans 

Trans 

Trans 

Trans 

Trans 

Trans 


...2329 

...378# 

...391# 

.37# 

.37# 

..391# 

.37 

.55# 


A1726(Trans).55 

ADC0805CN.2053 

AM26L02PC.96L02 

AM74LS138N.74LS138 

AM74LS148N.74LS148 

AM74LS175N.74LS175 

AM74LS299N.74LS299 

AN78M05F.960# 

AN 1324.987 

AN1324NS.987SM 

AN1358S.928SM 

AN1431T.999 

AN1741S.941SM 

AN4558.778A 

AN5160K.7060 

AN5160NK.7060 

AN5790.70454 

AN5790N.7045 

AN5900.7044 

AN6556.891M4 

AN6556S.891SM4 

AN6557.778S 

AN6558S.778SM 

AN6562S.928SM 


AN6564. 

AN6564NS 
AN6573.... 
AN7147.... 
AN7147N . 
AN7173K.. 
AN7173NK 
AN7805F.. 

AN7809.... 
AN7812F.. 
AN7818F.. 
AND103G 
APT451R1BN .. 
APT501R1BN .. 

APT3565BN. 

APT3580BN. 


.987 

..987SM 

941S 

7061 

7061 

7059 

7059 

960# 

1910 

966# 

958# 

...3014A 

...23934 

...23934 

...23944 

...23944 


APT4065BN 


.23944 

BSX62D. 

.2347 

APT4080BN 


.23944 

BSX63. 

.2347 

APT4550BN 


.23944 

BSX63-10. 

.2347 

APT4585BN 


.23944 

BSX63B . 

.2347 

APT5050BN 


.23944 

BSX63C . 

.2347 

APT5085BN 


.23944 

BSX64-10. 

.2347 

B0320440.... 


.7064 

BTA10-600B. 

.5645 

B0347230.... 


.834 

BTA16-200B. 

.5671 

B0376795.... 


.7068 

BTA16-400B. 

.5671 

B641-QR(Trans).... 

.17 

BTA16-600B. 

.5671 

B641-QRS(Trans).. 

.17 

BTA16-700B. 

.5671 

B641-R(Trans). 

.17 

BTA16-800B. 

.5671 

B641RS(Trans). 

.17 

BU426AF. 

.2310# 

B641-S(trans). 

.17 

BU426F. 

.2310# 

B709A 

QRW(Trans) 

.2409 

BU508ADF. 

.2318# 

B852K(Trans). 

.2405 

BU508DRF. 

.2318# 

B897.. 



...2714 

BU508F. 

.2300# 

B937n 

rrans) 


....2544 

BU902F. 

.2300# 

B937A 

(Trans). 

....2544 

BU903F. 

.2300# 

B937A 

F^Trans). 

....2544 

BU908F. 

.2300# 

B937R 

(Trans). 

....2544 

BU2508A. 

.2354 

B938n 

rrans) 


....2544 

BU2508AF. 

.2354# 

B938A 

(Trans). 

....2544 

BU2508DF. 

.2353 

B938A 

R(Trans). 

....2544 

BU2520A. 

.2354 

B938R(Trans). 

....2544 

BU2520AF. 

.2354# 

B1050 



.124 

BU2520DF. 

.2353 

B1050P(Trans). 

.124 

BUK427-500A.... 

.2393# 

B1050Q(Jrans). 

.124 

BUK427-500B.... 

.2393# 

BIOSORurans). 

.124 

BUK428-500A.... 

.2393# 

B1154( 

[Audio). 

..2306# 

BUK428-500B.... 

.2393# 

B1154I 

R(Audto). 

..2306# 

BUK437-400A. 

.23944 

B1155(Audio). 

.2306# 

BUK437-400B. 

.23944 

B1187I 

(Trans). 

....378# 

BUK437-500A. 

.2394 

B1198I 

IGTrans). 

.2411 

BUK437-500B. 

.2394 

B1257( 

(Trans). 

...262# 

BUK438-500B. 

.23944 

B1259 Trans 


.2344# 

BUK445-60A. 

.2389# 

B1351 (Trans' 


.2344# 

BUK445-60B. 

.2389# 

B1353(Trans 


...3984 

BUK445-400A. 

.2391# 

B1353i 

MTrans). 

...3984 

BUK445-400B. 

.2391# 

B1355(Trans). 

...3784 

BUK454-400B. 

.2391 

B13561 

Trans 


...3784 

BUK455-60A. 

.2389 

B1357I 

Trans 

. 

...3784 

BUK455-60B. 

.2389 

B1358I 

Trans 


...3784 

BUK474-400A. 

.2391# 

B1359( 

Trans 


...2624 

BUK474-400B. 

.2391# 

B13601 

Trans 


.554 

BUK474-800A. 

.2387# 

B1367( 

Trans 


.55# 

BUK474-800B. 

.2387# 

B1512I 

Trans 


...2624 

BUK475-60A. 

.2389# 

B1514I 

Trans 


...2624 

BUK475-60B. 

.2389# 

BA178 



....555A 

BUK475-600A. 

.2387# 

BA178M05... 


960 

BUK475-600B. 

.2387# 

BA182 



555A 

BUK476-800A. 

.2387# 

BA482 



555A 

BUK476-800B. 

.2387# 

BA483 



555A 

BUS23. 

.23194 

BA484 



555A 

BUS23A. 

.23194 

BA728 



928M 

BUS23B. 

.23194 

BA728F 


.928SM 

BUS23C. 

.23194 

BA5406 


...1619 

BUS23-S. 

.23194 

BA5408 


.16194 

BUV47AF. 

.2311# 

BA6209U4.... 


...1716 

BUV47F. 

.2311# 

BA6418N 


...7042 

BUV48AF. 

.2311# 

BA10324 


...987 

BUV48F. 

.2311# 

BA10339 


...834 

BUW36. 

.2319 

BA17805. 


...960 

BUW84. 

.23134 

BAT81 



5854 

BUW85. 

.23134 

BAT82 



5854 

BUW133. 

.2311 

BAT83 



5854 

BUW133A. 

.2311 

BAT85 



5854 

BUZ10. 

.2389 

BC300 



.2347 

BUZ10A. 

.2389 

BC323 



.23474 

BUZ11. 

.2389 

BC440 



.2347 

BUZ11A. 

.2389 

BC440-4. 


.2347 

BUZ11F1. 

.2389# 

BC441 



.2347 

BUZ11S2. 

.2389 

BC441-4. 


.2347 

BUZ11S2F1 . 

.2389# 

BCR5AM-8... 


.5608 

BUZ46. 

.2386 

BCR5AM-12. 


.5609 

BUZ71F1. 

.66# 

BCR5DM-8... 


.5638 

BUZ76. 

.2391 

BCR5DM-12. 


...5620 

BUZ76A. 

.23914 

BCR6AM-12. 


...5609 

BUZ353. 

.2394 

BCX38A(EBC). 

.23414 

BUZ354. 

.2393 

BD131 



...1844 

BY203/12. 

.558 

BD132 



...1854 

BY203/16. 

.558 

BD135-6 


373 

BY203/20. 

.525 

BD136-6 


374 

BY204/4. 

.558 

BD136-10. 


374 

BY204/8. 

.558 

BD249 



392 

BY204/10. 

.558 

BD249A 


392 

BY231/800. 

.506 

BD249B 


392 

BY231/1000. 

.506 

BD249C 


392 

BY231/1200. 

.506 

BD250 



393 

BY231/1400. 

.506 

BD250A 


393 

BY231/1500. 

.506 

BD250B 


393 

BY258/100. 

.576 

BD250C 


393 

BY258/200. 

576 

BF398 



288 

BY258/400. 

576 

BF421(ECB). 


.288 

BY258/600. 

577 

BF421J 

5(ECB 

). 

.288 

BY258/800. 

577 

BF422(ECB). 


.287 

BY295/150. 

552 

BF423S(ECB). 

.288 

BY295/200. 

552 

BF491 



.288 

BY295/300. 

552 

BF492 



288 

BY295/400. 

552 

BF493 



288 

BY295/450. 

552 

BF496 



108 

BY295/600. 

552 

BF857A 


171 

BY527. 

506 

BF858A 


171 

BY550-50... 

5812 

BF859A 


171 

BY550-100. 

5812 

BF920TS 


287 

BY550-200. 

5815 

BF921TS 


288 

BY550-400. 

5815 

BF922TS 


287 

BY550-600. 

.5815 

BF923TS. 


... 288 

BY550-800. 

.5817 

BFS17A 


2402 

BYD31D. 

.5694 

BFW24 


.2347 

BYD31G. 

.5694 

BFW25 


.2347 

BYD31J. 

.5694 

BFW26 


.2347 

BYD33D. 

.5694 

BFX29 



...129 

BYD33G. 

.5694 

BFX30 



...129 

BYD33J. 

.5694 

BFX34 



.2347 

BYD34D. 

.5694 

B0320440. 


.7064 

BYD34G. 

.5694 

BR32J01 


.5313 

BYD34J. 

.5694 

BSS42 



.2347 

BYT13-600. 

.569 

BSS43 



.2347 

BYT51A. 

.580 

BSS45 



.2347 

BYT51B. 

.580 

BSV60 



.2347 

BYT51D. 

.580 

BSV64 



.2347 

BYT51G. 

.580 

BSW67 


.23474 

BYT51J. 

.580 

BSW68 


.23474 

BYT51K. 

.506 

BSX61 

10. 


.2347 

BYT51M. 

.506 

BSX62 



...2347 

BYT52A. 

.5694 

BSX62B. 


...2347 

BYT52B. 

.5694 

BSX62C . 


...2347 

BYT52D . 

.5694 
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Additions/Changes 


To lie KC(; 

Replaced Replacement 

BYT52G.5694 

BYT52J.5694 

BYT85/600.598 

BYT86/600.598 

BYV12.5694 

BYV13.5694 

BYV14.5694 

BYV95.5694 

BYV95A.5694 

BYV95B.5694 

BYV95C.5694 

BYW29E-100 .597 

BYW29E-150 .597 

BYW29E-200.597 

BYW52.580 

BYW53.580 

BYW55.506 

BYW56.506 

BYW82.580 

BYW83.580 

BYW84.580 

BYW85.577 

BYW86.577 

BYW95.5694 

BYW95A.5694 

BYW95B.5694 

BYW95C.5694 

BYX82.580 

BYX83.580 

BYX84.580 

BYX85.506 

BYX86.506 

BZX79A5V1.5010T1 

BZX79A5V6.5011T1 

BZX79A6V2.5013T1 

BZX79A10.5019T1 

BZX79A12.5021T1 

BZX79F5V1.5010T1 

BZX79F5V6.5011T1 

BZX79F6V2.5013T1 

BZX79F10.5019T1 

BZX79F12.5021T1 

C93-02.6246# 

C122E.5466 

C122M.5466 

C156A(SCR).53684 

C156B SCR .53684 

C156C(SCR).53684 

C156D(SCR).53684 

Cl56E(SCm.53684 

C156M(SCR).53684 

C213(Trans).2347 

C214(Trans.2347 

C215(Trans.2347 

C223(Trans.2347 

C224(Trans).2347 

C225(Trans).2347 

C234 Trans.2347 

C235 Trans.2347 

C235-OiTrans).2347 

C235Y(Trans).2347 

C291 (Trans).2347 

C292 Trans.2347 

C293(Trans).2347 

C310(Trans).23474 

C458 Trans .2348 

C669^Trans).2347 

C697(Trans).2347/427 

C697A(Trans).2347/427 

C697AB(Trans) ...2347/427 
C697AD(Trans)... .2347/427 

C697AE(Trans) ....2347/427 
C697AFrrrans) ....2347/427 
C697AH(TransV. .2347/427 

C697AI(Trans).2347/427 

C697AJ(Trans).2347/427 

C697E{trans).2347/427 

C697F(Trans).2347/427 

C697H(Trans).2347/427 

C697l(Trans).2347/427 

C697J(Trans).2347/427 

C893(tran^.2347/427 

C933SRX(Trans).290A 

Cl 26302(10.7055 

Cl 3160(10.7055 

C1473AQH(Trans).399 

C1488H(IC).7056 

Cl685AQRS(Trans).85 

Cl740SRK(Trans).85 

Cl740SRQ(Trans).85 

Cl860(Trans).23474 

Cl860K(Trans).2347 

Cl860-L(Trans).23474 

Cl860-M(Trans).23474 

C2005V(IC).1396 

C2023(Trans).2313 

C2238-0(Trans).3754 

C2238A0(Trans).3754 

C2238AY(Trans).3754 

C2238Y(Trans).3754 

C2712GR(Trans).2408 

C3089.2348 

C3089L(Trans).2348 

C3089M(Trans).2348 

C3090 .2348 

C3090L(Trans).2348 

C3090M(Trans).2348 

C3305(Trans).2325 

C3307 Trans .23484 

C3312(Trans).2361 

C3312R(Trans).2361 

C3370(Trans).92 

C3449 Trans .2348 

C3449L(Trans).2348 

C3449M(Trans).2348 

C3450(Trans).2348 

C3450L(Trans).2348 

C3450M(Trans).2348 

C3458.2348 

C3458K(Trans).2348 

C3458Lfrrans).2348 

C3458M(Trans).2348 

C3459.2348 

C3459K(Trans).2348 

C3459L(Trans).2348 

C3459M(Trans).2348 

C3460.2348 


To Be EtX; 

Replaced Replacement 


C3460K(Trans).2348 

C3460L(Trans).2348 

C3460M(Trans).2348 

C3461 .2348 

C3461Kgrans).2348 

C3461L{Trans).2348 

C3461M(Trans).2348 

C3481 (Trans).23024 

C3552(Trans).2348 

C3552K(Trans).2348 

C3552L(Trans).2348 

C3552M(Trans).2348 

C3637(Trans).2354 

C3688 Trans .2354 

C3723 Trans .2337 

C3729(Trans).2324 

C3737(Trans).2348 

C3738 Trans).2354# 

C3796(Trans.2348 

C3796/WTrans).2348 

C3797CTrans).2348 

C3797)WTrans).2348 

C3798(Trans).2348 

C3798A(Trans).2348 

C3799(Trans).2348 

C3799)WTrans).2348 

C3811 (Trans).123AP4 

C381lQ(Trans).123AP4 

C3811Rn'rans).123AP4 

C3822(Trans).2337 

C3830 Trans .2337 

C3831 Trans .2311# 


C3851/UTrans).. 
‘(Trans). 


C3853(trans).390# 

C3856 Trans.2328 

C3874(Trans.23114 

C3892A(Trans).2353 

C3893/UTrans .2353 

C3897(Trans).2354# 

C3910(Trans).23114 

C3927(Trans).2348 

C3945 Trans .376 

C3982(Trans.23484 

C3982^Trans).23484 

C4096(Trans).2354# 

C4111 (Trans).2354# 

C4122 Trans.23314 

C4123 Trans .23534 


C4124I 

C4125( 

C4131 

C4138( 

C4139( 

C4199( 


Trans).23534 

Trans).23534 

Trans .2305# 

Trans).2311# 

Trans).2311# 

_iTrans).2354# 

C4199MTrans).2354# 

C4232(Trans).23484 

C4235(Trans).23484 

C4236 Trans .23484 

C4237(Transi.23484 

C4296(Transi.2308# 

C4297iTransi.2308# 

C4298iTransi.2308# 

C4299 Trans .2309# 

C4300(Trans).2309# 


C4301 (Trans).2309# 

C4302(Trans .2309# 

C4303(Trans).2324 

C4303/WTrans).2324 

C4309(Trans).23484 

C4312(Trans).2348 

C4313 Trans .2348 

C4327(Trans).377# 

C4354(Trans, 

C4355(Transi 


C4385 
C4386I' 
C4387 • 
C4418r 
C4421 


C4381(Transi 

Trans I 
'Trans I 
ii Trans 
Trans 


C4434( 

C4442( 

C4445( 

C4466( 

C4467( 

C4494( 

C4495( 

C4511( 


Trans) 
Trans) 
Trans I 
Trans I 
Trans I 
Trans I 
Trans I 
Trans I 


.514 

.3774 

.375# 

.36# 

.36# 

.2328 

.2337 

.23374 

...2311# 

.2337 

...2309# 

.390# 

.36 

.56# 

.56# 

.54# 


C4512(Trans).54 

C4517(Trans .2339 

C4517)UTrans).2339 

C4518(Trans).2337 

C4531 Trans .2353 

C4542 Trans .2354# 

C4544 Trans .376# 

C4546(Trans).2337 

C4557(Trans).2348 

C4557C(IC).778A 

C4559C 1C .778A 

C4570C(IC).891M 

C4570GOC).891SM 

C4575(Trans).23344 

C4622 Trans.2312 

C4662(Trans).2337 

C4884(Trans).1574 

C6091 .816r 

C6091G(HEP).816i 

C9302.6246/ 

CD22402.7049 

CD22402E.7049 

CIC5106.2051 

CIC5107.2050 


CIC9192. 

CIC9193. 

CS298. 

CS298MV. 

D3SBA10. 

D3SBA20. 

D5S3M 

D5S4M. 

D25A 

D25B 

D28T011ES1 . 

D29E9. 

D29E10. 

D78(Trans).. 


.1691 

.1692 

.7071 

.7071 

..53184 

..53184 

.6083# 

.6083# 

116 

116 

116 

298 

298 

.2347 


D78A(Trans).2347 

D78B(Trans).2347 


To Be EC(; 

Replaced Replacement 


D78C(Trans).2347 

D78D(Trans .2347 

D79(Trans).2347/427 

D79A.2347/427 

D79B.2347/427 

D79C.2347/427 

D79D.2347/427 

D558(Trans).2351 

D601AQRW(Trans).2408 

D638PQR(Trans).18 

D797.3874 

D797-0 .3874 

D797-Y .3874 

D811... 23104 

D882PM(Trans).184 

D1138(Trans).375 


Trans).389 

Trans).238 

Trans).23024 

Trans).23024 

Trans).23024 

Trans .23354 

Trans).2534 


011421 
011431 
01173( 

01174 
011751 
012081 

012601^. .. 

01260A(Trans).2534 

01260AR(Trans).2534 

01260R(Trans).2534 

01261 (Trans).2534 

0126lA(Trans).2534 

01261AmTrans).2534 

01261R(Trans).2534 

01450(Trans).2361 

01456.2302 

01484I^Trans).2410 

01548(Trans).2354 

01706(Audio).2305# 

01706R(Audio).2305# 

01710(Trans).2302 

01781K(Trans).2406 

01782iaTrans .2410 

01791 (Trans).270# 

01793(Trans).270# 

017951 Trans 1 .2316# 

01849 Trans .23534 

018801 Trans .2353 

01881 1 Trans).2353 

018871 Trans .2354# 

019591 Trans .2343# 

02014(Trans).2326 


02015(Trans).2326 

02024 Trans .261 

02025 Trans .261 # 

02032 Trans .2614 

O2033(Trans .3754 

02033/WTrans).3754 

02035(Trans).1524 

02036(Trans).1524 


Trans I 


Trans I 
Trans I 


020371 
020381 
02039( 
02040(Transi 

0204 ir 

02042( 
020431 
02044r 


02081 

02096 

02251 

022521 

023061 

023071 


Trans I 
(Trans/ 
Trans 
Trans 

Trans 

Trans 

Trans 

Trans 

Trans 

Trans 


.3774 

.1524 

.2614 

"23324 
.23364 
.23434 
.564 

...2343# 

...1524 

.2353 

.2354# 

.2614 

.2614 


09301^1 B.5084A 

OFERC04-02F.125 

0G0SB15C.125 

OGOSF10C.552 

OGGMA01 .177 

OGGZA30Y.5035A 

OM74193N.74193 

0SK21.46 

OSK22.46 

OSK23.46 

0SK24.46 

OTS708.165 

OTS709.165 

ECG541 .548 

ECG547 . 517 

ECG555.555A 

ECG3014 .3014A 

ECG5649.56794 


EE-SJ3W-B.. 

EE-SM3B 

EK14-F5 

EM02BMV.... 

EP16X34 

EP84X34 

EQB01-09 

EQB01-09S.. 


.3103 

.3101 
...586 
...125 
.555A 
.1785 
5073A 
..5073A 


EQBOMIQ(ZO).5074A 

EQB01-11QV.5074A 

ERA15-01V3.552 

ERA18-04.552 

ERA22-04V3.552 

ERA2206.552 

ERC62-004 .6083 

ERC80-004 .6083 

ERC80M-004 .6083# 

ESGB01-08.544 

ESGB01-09.544 

ESPA05-30.527A 

ET400(Trans).23484 

EW16X9.555A 

EW16X550.555A 

EW84X0540.891SM4 

EW84X255.7044 

EW84X576.891M 

EX0022TA.142A 

EX0042TAZZ.5009A 

EX0043TAZZ.5011A 

EX0045TA.5011T1 

EX0092CEZZ.5006A 

EX0094CEZZ.5021A 

EX0102CEZZ.5011A 

EX0586CEZZ.139A4 

EX0592CEZZ.142A 

FI-02.5694 

FI-04 5694 

FI-06 5694 

F5J 5466 

F5KQ30 6083# 


I o Be 
Replaced 

KC(; 

Replacement 

To Be Kt (; 

Replaced Replacement 

F5KQ40. 

.6083# 

GZS4.7. 

.5009A 

F10KQ30. 

.6083# 

GZS5.1. 

.5010A 

F10KQ40. 

.6083# 

GZS5.1Y. 

.5010T1 

F113A. 

.552 

GZS5.6. 

.5011A 

F113B . 

.552 

GZS5.6Y 

.5011T1 

F113D. 

.552 

GZS6.2. 

.5013T1 

F113E . 

.552 

GZS6.2Y 

5013T1 

F113F. 

.552 

GZS6.2Z 

.5013T1 

F114B. 

.552 

GZS10.. 

5019T1 

F114D. 

.552 

GZS10Z 

.5019T1 

F114F. 

.552 

GZS12.. 

.5021T1 

FDH400. 

.587 

GZS12Z 

.5021T1 

FDH444. 

.587 

GZS13.. 

5022A 

FESF16AT.... 

.599# 

H614-9.. 

5174 

FESF16BT.... 

.599# 

H843-2.. 

5174 

FESF16CT.... 

.599# 

H2612-8 

.517 

FESF16DT.... 

.599# 

H2612-10 

.517 

FF023800 . 

.527A 

H2612-12 

.517 

FF023900 . 

.527A 

HA1397. 

7040 

FR302G . 

.588 

HA17324 

.987 

FSP307566... 

.5174 

HA17324F 

.987SM 

GBL005. 

.53184 

HA17324FP. 

.987SM 

GBL01. 

.53184 

HA17324P 

.987 

GBL02. 

.53184 

HEF4094BP. 

4094B 

GBL04. 

.53194 

HEF4521BP. 

452 IB 

GBL06. 

.53194 

HEP590. 

816§ 

GBL08. 

.53204 

HEPC6091. 

816§ 

GBL10. 

.53204 

HEP-C6091G. 

816§ 

GBPC12-005.. 

.53224 

HEP-S3002 

2347 

GBPC12-01.... 

.53224 

HEP-S3010 

2347 

GBPC 12-02... 

.53224 

HEP-S3011. 

2347 

GBPC12-04.... 

.53244 

HP4510. 

3092 

GBPC12-06.... 

.53264 

HVPR10-14 

.548 

GBPC 12-08... 

.53274 

HVPR12-08. 

5174 

GBPC12-10.... 

.53284 

HVPR12-10. 

5174 

GBPC 15-005.. 

.53224 

HVPR12-12 

5174 

GBPC15-01.... 

.53224 

HVPR12-14 

5174 

GBPC15-02.... 

.53224 

HVPR 15-08. 

.542 

GBPC15-04.... 

.53244 

HVPR15-10 

.542 

GBPC15-06.... 

.53264 

HVPR15-12. 

.542 

GBPC 15-08... 

.53274 

HVPR15-14. 

.542 

GBPC15-10.... 

.53284 

HVR-1X-41A. 

.517 

GBPC25-005.. 

.53224 

HVR-3B. 

.544 

GBPC25-01.... 

.53224 

HVR-5A. 

.544 

GBPC25-02.... 

.53224 

HVR5A.. 

.544 

GBPC25-04.... 

.53244 

HVR5AS 

.544 

GBPC25-06.... 

.53264 

HVR-5AS 

.544 

GBPC25-08.... 

.53274 

HZ3.6CPTA. 

5006A 

GBPC25-10.... 

.53284 

HZ22-01T2. 

5030A 

GBPC35-005.. 

.53404 

I03DA7530N. 

1827 

GBPC35-01.... 

.53404 

I03S072220 

7066 

GBPC35-02.... 

.53404 

I05DE8601B. 

7065 

GBPC35-04.... 

.53424 

I05DE86540. 

.7058 

GBPC35-06.... 

.53424 

I23S953320. 

.1880 

GBPC35-08.... 

.53444 

ICL741C-LN-TY. 

.941 

GBPC35-10.... 

.53444 

ICM7555. 

.955MC 

GBPC 101. 

.5312 

ICM7555CBA. 

.955SM 

GBPC 102. 

.5313 

ICM7555IPA. 

.955MC 

GBPC 104. 

.5314 

IGLA6324 

.987 

GBPC 106. 

.5315 

INMPC1513HA.. 

1787 

GBPC 108. 

.5316 

IO5DE86540. 

7058 

GBPC110. 

.5317 

IR3F02... 

.891M4 

GBPC601. 

.5312 

IR3F02N 

..891SM4 

GBPC602. 

.5313 

IR3741 ... 

941M 

GBPC604. 

.5314 

IR3741N 

.94 ISM 

GBPC606. 

.5315 

IR9393 ... 

943M 

GBPC608. 

.5316 

IR9393N 

.943SM 

GBPC610. 

.5317 

IR91458. 

778A 

GBPC801. 

.53124 

IR91458N 

.778SM 

GBPC802. 

.53134 

IRF720... 

23914 

GBPC804. 

.53144 

IRF720FI 

67# 

GBPC806. 

.53154 

IRF721FI 

67# 

GBPC808. 

.53164 

IRF722... 

2391 

GBPC810. 

.53174 

IRF722FI 

67# 

GBPC 1005. 

.5312 

IRF723FI 

67# 

GBPC6005. 

.5312 

IRFP340. 

.2394# 

GBPC8005. 

.53124 

IRFP341 . 

.2394# 

GBU4A. 

.53294 

IRFP342. 

.2393# 

GBU4B. 

.53294 

IRFP343.. 

.2393# 

GBU4D. 

.53294 

IRFP350FI 

2394# 

GBU4G . 

.53304 

IRFP352. 

2394# 

GBU4J. 

.53304 

IRFP353. 

.2394# 

GBU4K. 

.53314 

IRFP440. 

2393# 

GBU4M. 

.53314 

IRFP440R 

2393# 

GBU6A. 

.53294 

IRFP441. 

2393# 

GBU6B. 

.53294 

IRFP442. 

.2393# 

GBU6D. 

.53294 

IRFP443. 

.2393# 

GBU6G . 

.53304 

IRFP450. 

.2394 

GBU6J. 

.53304 

IRFP450F1. 

.2394# 

GBU6K. 

.53314 

IRFP451. 

.2394 

GBU6M. 

.53314 

IRFP451F1 

2394# 

GE-528. 

.523/3306 

IRFP452. 

2394 

GI850. 

.569 

IRFP453. 

2394 

GI851. 

.569 

IRFP453FI 

2394# 

GI852. 

.569 

IRFP552FI 

2394# 

GI854. 

.569 

IRFZ14... 

2390 

GI856. 

.569 

IRFZ15... 

2390 

GI910. 

.569 

IRFZ20... 

23894 

GI911. 

.569 

IRFZ20F1 

2389# 

GI912. 

.569 

IRFZ22... 

.23894 

GI914. 

.569 

IRFZ22F1 

2389# 

GI916. 

.569 

IRFZ30... 

2389 

GI917. 

.569 

IRFZ32... 

2389 

GL451. 

.30994 

IRFZ34... 

2389 

GL4558. 

.778A 

IRFZ35. 

.2389 

GLV451. 

.30994 

IRFZ40 

2389 

GMB01. 

.5194 

IRFZ42 

2389 

GMB01L. 

.5194 

IRFZ44 

2389 

GSTU4030. 

.385 

IRFZ45 

2389 

GSTU4035.. 

385 

IT4B42. 

5332 

GSTU6030.. 

385 

IT28 

...56004# 

GSTU6035. 

385 

IT76. 

...56010# 

GSTU6040.. 

386 

IT78 

...56010# 

GSTU8030.. 

386 

IT86 

...56010# 

GSTU8035.. 

386 

IT88 

...56010# 

GSTU8040.. 

386 

IT315 

...56006# 

GSTU10030 

386 

IT710 

...56010# 

GSTU10035 

386 

IT715 

...56010# 

GSTU10040 

386 

IT810. 

...56010# 

GSTU15018 

386 

IT815. 

...56010# 

GSTU 15020.... 

.386 

ITTA75902P. 

987 

GZS2.4 

5000A 

IX1077CE 

7058 

GZS2.7 

5002A 

IX1078CE 

7065 

GZS3.0 

5004A 

IX1705CE 

7054 

GZS3.3 

5005A 

IX1712CE 

7010 

GZS3.6 

5006A 

IX1712CEZZ 

7010 

GZS3.9 

5007A 

JE2822(MOT). 

.198 

GZS4.3 

5008A 

K1A6013P. 

.1624 


BYT52G through MJWI6018 


lo Be KC(; To Be EC(; 

Replaced Replacement Replaced Replacement 


K310(FET) 
K311 FET 
K346 FETi 
K349 FET 
K350 FET 
K399 FET 
K400 FET 
K405 FET 


K412 

K413 

K414 

K527 

K532( 

K549( 

K551( 

K556( 

K557( 
K559 I 


FET 

FET 

FET 

FET 

FET 

FET 

FET 

FET 


K560 I 


FET/ 

FET 

FET/ 

FET 

FET 

/ET 

FET 


K573 I 
K600 I 
K641,. 

K642 I 
K643r 

K644 
K673 
K674I 
K682( 

K683| 

K723i 
K724( 

K725( 

K735(FET).2394 

K755 FET .23884 

K761 FET .23944 

K762 FET .2391 

K764(FET)^.23934 

K764A(FET).23934 

K765(FET).23934 

K767 FET.2385# 


.2391 

...23914 

.2390 

.2394 

.2394 

...23944 

...23934 

.23934 

.2394 

...23934 

.23934 

...2389# 

...2389# 

.2390 

.2388 

.2394 

.2394 

.23944 

.23944 

.23944 

.2389 

.2394 

.2394 

.2394 

.2394 

.23894 

.2389 

.2394 

.2394 

.2393 

.2394 

.23944 



K819(FET).2394 

K829 FET .23944 

K852 FET .23944 

K859 FET .2393 

K867(FET).23944 

K867A(FET).23944 

K873(FET).2394 

K874(FET).2394 

K875 FET .2394 

K876 FET .2394 

K996(FET)..2387# 

K1331 (FET).23944 

K3010P.30474 

K3010PG.30474 

K3020P.30484 

K3020PG.30484 

K3021P.30484 

K3021PG.30484 

KA301.1171 

KA431CZ.999 

KA711C.911 

KA2134.1727 

KA2206.1667 

KA2210.17074 

KA2214.7055 

KA2983.1558 

KA3524.1720 

KA3525A.1721 

KA3526B.1722 

KB265.605A 

KB-265.605A 

KB265A.605A 

KB265F.605A 

KB-269.605A 

KB269.605A 

KIA6210H.7041 

KIA8210H.7041 

KS555.955MC 

KSA1010.55 

KSA1010-0.55 

KSA1010-R.55 

KSA1010-Y.55 

KSC1008-R.128P4 

KSC1008-Y.128P4 

KSC1061.54 

KSC1061-B.54 

KSC1061-C.54 

KSC2001.293 

KSC2001-0.293 

KSC2001-Y.293 

KSC2316.31 

KSC23160.31 

KSC2316Y.31 

KSC2328AY.114 

KSC2333-0.51 

KSC2333-R.51 

KSC2682.373 

KSC2682-0.373 

KSC2682-Y.373 

KSC3552.2348 

KSC3552-N.2348 

KSC3552-0.2348 

KSC3552-R.2348 

KSD288-0.291 

KSD288-Y.291 

KSD1616.297 

KSD1616-Y.297 

KSD5003.2302 

KSD5056 .2331 

KSD5057 . 2331 

KSD5058 2324# 

KSD5059 2324# 

KTA200 ..290A 

KTA200Y.290A 

KTA950-Y(TA).290A 

KTA1015-Y(TA).290A 

KTA1162S.2409 

KTA1273.294 

KTC941TM.107 


KTC2120-Y(TR). 

.289A 

KTC2712S 

2408 

KTC3203.. 

382 

KTC3879.. 

2408 

KTD880A. 

152 

KTD2012.. 

377 

L298. 

7071 

L298K. 

7071 

L298KV.... 

7071 

L298N. 

.7071 

L298V. 

.7071 

L7809. 

.1910 

L7905CV. 

.961 

L7908CV. 

.965 

L7912CV. 

.967 

L7915CV. 

.969 

L7918CV. 

.959 

L7924CV. 

.971 

LA4182. 

.1667 

LA4183. 

.1667 

LA4461N. 

.1391 

LA7222. 

.7066 

LA7510. 

.7067 

LA7670. 

.7054 

LA7835-TV. 

.1855 

LA7838. 

.7039 

LA7851. 

.7062 

LA7852. 

.7063 

LM340KC-5(T031 

1.309K 

LM340KC-12(T0; 

3).1914 

LM340KC-15 T03 .1916 

LM358S. 

.928S 

LM393S. 

.1718 

LM431ACZ 

999 

LM709H ... 

909 

LM833D... 

.891 SM 

LM833M... 

.891 SM 

LM833N ... 

.891M 

LM1877-9. 

990 

LM1877N-9 

990 

LM2907N . 

995 

LM2907N-8 

995M 

LM33256-15 

4256 

LN31GPHL 

.3024 

LQ6025.... 

.56794 

LTD6710R 

3074 

LTD6740R 

3075 

LTD6910HR. 

3074 

LTD6940HR 

3075 

M4B31. 

5313 

M4B31-13. 

.5313 

M5216FP. 

...891SM4 

M5216P. 

.891M4 

M5223P. 

.778A4 

M51802. 

.941M 

M54477L. 

.7069 

MA180. 

.519 

MAI 96. 

.519 

MA856TV. 

.519 

MA1360H. 

...5037A4 

MA4100M. 

.5019T1 

MA4120MTA. 

..5021T14 

MAC11-7. 

.5618 

MAC11-8. 

.5618 

MBAS16. 

.593 

MBR735... 

6083 

MBR745... 

6083 

MBR1035. 

6083 

MBR1045. 

6083 

MBRF1035 

.6083# 

MBRF1045 

6083# 

MBRF1535CT.... 

.6087# 

MBRF1545CT.... 

.6087# 

MBRF2035CT.... 

.6087# 

MBRF2045CT.... 

.6087# 

MBRF2535CT 

.6087# 

MBRF2545CT 

.6087# 

MBRF3035PT.... 

.6090# 

MBRF3045PT.... 

.6090# 

MC1458N . 

.778A 

MC1458SD 

.778SM 

MC1458SP1 

778A 

MC1458SU 

778A 

MC1489AL 

75189 

MC1550G. 

8166 

MC3458D. 

.891SM 

MC3458P1. 

.891M 

MC3458U. 

.891M 

MC3470A. 

.34704 

MC3470AP 

.34704 

MC7809CT 

1910 

MC14538BCL. 

4538B 

MC33078D 

.891 SM 

MC33078P 

.891M 

MCT2200.. 

3041 

MCT2200Z 

3041 

MCT2201 .. 

3041 

MCT2201Z 

.3041 

MCT2202.. 

3041 

MCT2202Z 

3041 

MH1203A02 

.523/3306 

MH1203B04. 

.523/3306 

MH1203B06. 

.523/3306 

MH1203B07. 

.523/3306 

MH1203B08. 

.523/3306 

MH1203B12. 

.523/3306 

MH1203B14. 

.523/3306 

MH1203B15. 

.523/3306 

MH1203C01. 

.523/3306 

MH1203E01. 

.523/3306 

MH1203F01. 

.523/3306 

MH1203F02. 

.523/3306 

MH1203G01. 

.523/3306 

MH1204A02. 

.523/3306 

MH1204C01. 

.523/3306 

MH1204C02. 

.523/3306 

MH1204E01. 

.523/3306 

MH1221E06. 

.523/3306 

MJ12022... 

2319 

MJ16010... 

2319 

MJ16012... 

2319 

MJ16110... 

2319 

MJE9780... 

55 

MJH16010. 

2311 

MJH16012. 

.23114 

MJH16018. 

.2354 

MJH16110. 

.23114 

MJW16018. 

.2354# 
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When basing of original part differs from ECG replacement, basing for original part is shown in parentheses ( ) 
after the part number. For example, the 2SA509A(ECB) is replaced by ECG159 which has “EBC ” basing. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MK4027J-4 through SK10427 Additions/Changes 


To Be ECC; 

Replaced Replacement 


MK4027J-4. 

.2104 

MK4027N-4. 

.2104 

MKP9V120. 

.6419 

MM74C02N. 

.74C02 

MM74C08N. 

.74C08 

MM74C10N. 

.74C10 

MM74C20N. 

.74C20 

MM74C73N. 

.74C73 

MM74C74N. 

.74C74 

MM74C76N. 

.74C76 

MM74C85N. 

.74C85 

MM74C90N. 

.74C90 

MM74C154N. 

.74C154 

MM74C157N. 

.74C157 

MM74C161N. 

.74C161 

MM74C164N. 

.74C164 

MM74C174N. 

.74C174 

MM74C175N. 

.74C175 

MM74C192N. 

.74C192 

MM74C193N. 

.74C193 

MM74C221N. 

.74C221 

MM74C925N. 

.74C925 

MM80C97N. 

.80C97 

MM80C98N. 

.40098B 

MM2102AN-4L.. 

.2102 

MM3005. 

.23474 

MM3006. 

.23474 

MM3007. 

.23474 

MMBTA05L. 

.2410 

MMBTA06L. 

.2410 

MMBTA06LT1.... 

.2410 

MMBTA20L. 

.2406 

MMBTA55L. 

.2411 

MMBTA56L. 

.2411 

MMBTA56LT1.... 

.2411 

MMBTA70L. 

.2407 

MOC8020. 

.3045 

MP5306. 

.46 

MPC2005V. 

.1396 

MPG06D. 

.587 

MPN3401. 

.555A 

MPN-3401 . 

.555A 

MPS5305. 

.46 

MPS5307. 

.46 

MPS5308. 

.46 

MPS9634B. 

.123AP 

MPS9634C. 

.123AP 

MPS9634D. 

.123AP 

MS1002. 

.6083 

MS1003. 

.6083 

MSI 004. 

.6083 

MS1045. 

.6083 

MTG8N50E. 

.2393# 

MTG9N50E. 

.2394# 

MTG14N50E. 

.2394# 

MTH7N45. 

.2393 

MTH7N50. 

.2393 

MTH8N35. 

.2393 

MTH8N40. 

.2393 

MTH8N45. 

.2393 

MTH8N45FP. 

.2393# 

MTH8N50E. 

.2393 

MTH13N45. 

.2394 

MTH13N50. 

.2394 

MTP2N25. 

.2391 

MTP2N35... 

2380 

MTP2N40... 

2380 

MTP3N40... 

2391 

MTP10N05. 

2390 

MTP10N06. 

2390 

MTP15N05. 

23894 

MTP15N06. 

.23894 

MTP25N05. 

.2389 

MTP25N06. 

.2389 

MTP30N05E . 

.2389 

MTP30N06E . 

.23894 

MTP45N05E . 

.23894 

MTW8N50E. 

.2393# 

MTW10N40E. 

.2394# 

MTW14N50E. 

.2394# 

MTZ2.7. 

.5002A 

MTZ3.0. 

.5004A 

MTZ3.3. 

.5005A 

MTZ3.6. 

.5006A 

MTZ3.9. 

.5007A 

MTZ5.1. 

.5010A 

MTZ5.1B(TA). 

.5010A 

MTZ5.6. 

.5011A 

MTZ6.8. 

.5014A 

MTZ7.5. 

.5015A 

MTZ8.2. 

.5016A 

MTZ9.1. 

.5018A 

MTZ10. 

.5019A 

MTZ11. 

.5020A 

MTZ12. 

.5021A 

MTZ13A. 

.5021T1 

MTZ18. 

.5027A 

MTZ20. 

.5029A 

MTZJ2.7. 

.5002A 

MTZJ3.0. 

.5004A 

MTZJ4.3. 

.5008A 

MTZJ4.7. 

.5009A 

MTZJ5.1. 

.5010A 

MTZJ5.1B. 

.5010T1 

MTZJ5.6. 

.5011A 

MTZJ5.6B. 

.5011T1 

MTZJ6.2. 

.5013T1 

MTZJ6.2B. 

.5013T1 

MTZJ6.2C. 

.5013T1 

MTZJ10. 

.5019T1 

MTZJ10C. 

.5019T1 

MTZJ12. 

.5021T1 

MTZJ12C. 

.5021T1 

MTZJ13. 

.5022A 

MTZJ51. 

.5041A 

MTZJ56. 

.5042A 

N74LS123N. 

...74LS123 

N7000070FABADA.7072 

NJD6511. 

.2011 

NJD6512. 

.2012 

NJD6513.... 

2013 

NJD6514.... 

2014 

NJM78L18A 

1906 

NJM78M05FA.... 

960# 

NJM78M06FA.... 

962# 

NJM78M08FA.... 

964# 

NJM78M12FA.... 

966# 

NJM78M15FA.... 

968# 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


NJM78M18FA... 

.958# 

NJM78M24FA... 

.972# 

NJM79L05A. 

.1917 

NJM79L12A. 

.1903 

NJM79L15A. 

.1905 

NJM79L18A. 

.1907 

NJM79L24A. 

.1909 

NJM79M05A. 

.961 

NJM79M05FA... 

.961# 

NJM79M06A. 

.963 

NJM79M06FA... 

.963# 

NJM79M08A. 

.965 

NJM79M08FA... 

.965# 

NJM79M12A. 

.967 

NJM79M12FA... 

.967# 

NJM79M15A. 

.969 

NJM79M15FA... 

.969# 

NJM79M18A. 

.959 

NJM79M18FA... 

.959# 

NJM79M24A. 

.971 

NJM79M24FA... 

.971# 

NJM431L. 

.999 

NJM1458. 

.778A 

NJM2068D 

891M4 

NJM2068M 

...891SM4 

NJM3524D 

1720 

NJM4151 

.890 

NJM4560D 

891M 

NJM4560M 

.891SM 

NJM4562D 

891M 

NJM4562M 

.891 SM 

NJM7805A 

.960 

NJM7805FA 

960# 

NJM7806A 

.962 

NJM7806FA 

962# 

NJM7808A 

.964 

NJM7808FA 

964# 

NJM7812A 

.966 

NJM7812FA 

966# 

NJM7815A 

.968 

NJM7815FA 

968# 

NJM7818A 

.958 

NJM7818FA 

958# 

NJM7824A 

.972 

NJM7824FA. 

972# 

NJM7905A 

.961 

NJM7905FA 

961# 

NJM7906A 

.963 

NJM7906FA 

963# 

NJM7908A 

.965 

NJM7908FA. 

965# 

NJM7912A 

.967 

NJM7912FA 

967# 

NJM7915A 

.969 

NJM7915FA. 

969# 

NJM7918A 

.959 

NJM7918FA. 

959# 

NJM7924A 

.971 

NJM7924FA. 

971# 

NSD3020C 

60904 

NSD3030C 

60904 

NSD3040C 

60904 

NSDU01 

186A 

NSDU51 

187A 

NSF8AT. 

581# 

NSF8BT. 

581# 

NSF8DT 

581# 

NSF8GT. 

581# 

NSF8JT., 

598# 

NSQ6025-6 

56794 

NST520.. 

6083 

NST530.. 

6083 

NST545.. 

6083 

P5D{SMD) 

.593 

P30N05E(FET).. 

2389 

P30N06E FET).. 

23894 

PA3005.. 

1399 

PBYR735 

6083 

PBYR735F 

.6083# 

PBYR740 

6083 

PBYR740F 

6083# 

PBYR745 

6083 

PBYR745F 

6083# 

PBYR1035 

6083 

PBYR1035F 

6083# 

PBYR1040 

6083 

PBYR1040F 

6083# 

PBYR1045 

6083 

PBYR1045F. 

6083# 

PC7812HF. 

966# 

PC77805HF. 

960# 

PMBD914 

.593 

Q2025Z6 

.56794 

Q4006L5 

5645 

Q4025Z6 

56794 

Q6025Z6 

56794 

QA205D. 

.5010T1 

QA208C. 

....5016A4 

QB109SA 

.5073A 

RB155.... 

53054 

RC4151N 

.890 

RC7809FA. 

.1910 

RCA1A03. 

.2347 

RCA1B04. 

.87 

RCA1B05. 

.388 

RCA31 . 

.54 

RCA31A. 

...54 

RCA31B. 

...54 

RCA31C. 

...54 

RCA32 ... 

...55 

RCA32A. 

...55 

RCA32B. 

...55 

RCA32C. 

...55 

RD12EB3 

.5021A 

RFH10N45 

2394 

RFH10N50 

2394 

RFP1N35 

23914 

RFP1N40 

23914 

RFP2N12 

23914 

RFP2N15 

23914 

RFP4N05 

23904 

RFP4N06 

23904 

RFP4N35 

2391 

RFP4N40 

2391 

RFP15N05 

23894 

RFP15N06 

23894 

RFP25N05. 

.2389 

RFP25N06. 

.2389 


To Be ECG 


Replaced Replacement 

RG4LFM1 . 

.576 

RGP30GJ. 

.580 

RGP5080. 

.558 

RGP5100. 

.558 

RH-1X1077CEZZ.. 

.7058 

RH-1X1078CEZZ.. 

.7065 

RH-1X1705CEZZ.. 

.7054 

RH-1X1712CEZZ.. 

.7010 

RH-DX0214CEZZ. 

.588 

RH-DX0255CEZZ. 

.558 

RH-DX0259CEZZ. 

...53304 

RH-DX0302CEZZ. 

.558 

RH-DZ0009YBEO. 

.544 

RH-EX0002AEZZ . 

..5021T1 

RH-EX0022TAZZ . 

.142 A 

RH-EX0024GEZZ. 

....5013A 

RH-EX0042TAZZ . 

....5009A 

RH-EX0043TAZZ . 

....5011A 

RH-EX0045TAZZ. 

.142A 

RH-EX0047GEZZ. 

....5009A 

RH-EX0049TAZZ.. 

..5011T1 

RH-EX0092CEZZ. 

....5006A 

RH-EX0094CEZZ. 

....5021A 

RH-EX0102CEZZ. 

....5011A 

RH-EX0116CEZZ. 

....5014A 

RH-EX0130GEZZ. 

....5009A 

RH-EX0145CEZZ. 

....5015A 

RH-EX0154CEZZ. 

....5015A 

RH-EX0156CEZZ. 

....5022A 

RH-EX0163GEZZ. 

..5021T1 

RH-EX0223CEZZ. 

....5014A 

RH-EX0255CEZZ. 

....5025A 

RH-EX0296CEZZ. 

..5011T1 

RH-EX0397CEZZ. 

....5097A 

RH-EX0398CEZZ. 

....5013A 

RH-EX0413GEZZ. 

....5022A 

RH-EX0586CEZZ. 

...139A4 

RH-EX0592CEZZ. 

.142 A 

RH-FX0018CEZZ.. 

.3098 

RH-IX1077CEZZ... 

.7058 

RH-IX1078CEZZ... 

.7065 

RH-IX1705CEZZ... 

.7054 

RH-IX1712CEZZ... 

.7010 

RL850 . 

.569 

RL851 . 

.569 

RL852 

569 

RL854 . 

.569 

RL856 . 

.569 

RM-2AVTA. 

.125 

RS3FS. 

.552 

RU-2M(V)TA. 

.552 

RU2N. 

.552 

RU4B. 

.577 

RU4C. 

.577 

S5S3M. 

.6083 

S5S4M. 

.6083 

S180D. 

.5800 

S181D. 

.5801 

S380D. 

.5800 

S381D. 

.5801 

S483T(CEB). 

.23 

S627T ECB. 

.287 

S628T ECB. 

.287 

S629T(ECB). 

.287 

S637T . 

.256 

S690T(CEB). 

.10 

S763T . 

.23 

S2055AF. 

.2353 

S3002(HEP). 

.2347 

S3010 HEP . 

.2347 

S3011 HEP . 

.2347 

S5630. 

.60 

S6030 

61 

S6785F 

...5424# 

S6785G 

...5424# 

SB820 

6083 

SB830 

6083 

SB840 

6083 

SBL1030 

6083 

SBL1040. 

.6083 

SBL2030PT. 

...6087# 

SBL2040PT. 

...6087# 

SBLF1030. 

...6083# 

SBLF1040. 

...6083# 

SBLF2030PT. 

...6087# 

SBLF2040PT. 

...6087# 

SBLF3030PT. 

...6090# 

SBLF3040PT. 

...6090# 

SC141N . 

...56010 

SC142B. 

.5645 

SC143B. 

...56004 

SC143D 

...56006 

SC143E 

56008 

SC143M 

...56008 

SC160E 

5679 

SC160M 

5679 

SCL-11Z 

544 

SCL-11Z2B. 

544 

SD-1S2692 

555A 

SD103A 

585 

SD103C 

585 

SDT3421 

2347 

SDT3422 

2347 

SDT3423 

2347 

SDT3424 

2347 

SDT4301 

2347 

SDT4302 

2347 

SDT4303 

2347 

SDT4304 

2347 

SDT4305 

2347 

SDT4306 

2347 

SDT4307 

2347 

SDT4308 

2347 

SDT4309 

2347 

SDT4310 

2347 

SDT4311 

2347 

SDT4312 

2347 

SDT4451 

2347 

SDT4452 

2347 

SDT4453 

2347 

SDT4454 

2347 

SDT4455 

2347 

SDT4456 

2347 

SDT4483 

2347 

SDT5001 

2347 

SDT5002 

2347 

SDT5003. 

.2347 

SDT5004. 

.2347 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


SDT5005. 

.2347 

SDT5006. 

.2347 

SDT5007. 

.2347 

SDT5008. 

.2347 

SDT5009. 

.2347 

SDT5010. 

.2347 

SDT5011. 

.2347 

SDT5012. 

.2347 

SDT5013. 

.2347 

SDT5014. 

.2347 

SDT5501. 

.2347 

SDT5503. 

.2347 

SDT5504. 

.2347 

SDT5506. 

.2347 

SDT5507. 

.2347 

SDT5508. 

.2347 

SDT5509. 

.2347 

SDT5511. 

.2347 

SDT5512. 

.2347 

SDT5513. 

.2347 

SDT5514. 

.2347 

SDT7401. 

.2347 

SDT7402. 

.2347 

SDT7403. 

.2347 

SDT7411. 

.2347 

SDT7412. 

.2347 

SDT7413. 

.2347 

SDT7414. 

.2347 

SDT7415. 

.2347 

SDT7416. 

.2347 

SDT7417. 

.2347 

SDT7418. 

.2347 

SDT7419. 

.2347 

SDT9001. 

.2347 

SDT9002 

. 2347 

SDT9003. 

.2347 

SDT9004. 

.2347 

SDT9005. 

.2347 

SDT9006. 

.2347 

SDT9007. 

.2347 

SDT9008. 

.2347 

SDT9009. 

.2347 

SDT9010. 

.2347 

SDT9011. 

.2347 

SDT9012. 

.2347 

SDT85501. 

.2347 

SDT85502. 

.2347 

SDT85503. 

.2347 

SDT85506. 

.2347 

SDT85507. 

.2347 

SDT85508. 

.2347 

SFC2305. 

.1928 

SFR101. 

.5694 

SFR102. 

.5694 

SFR103. 

.569^ 

SFR104. 

.5694 

SFR105. 

.5694 

SFR151. 

.569 

SFR152 

569 

SFR153 

569 

SFR154 

569 

SFR155 

569 

SFR201 

569 

SFR202 

569 

SFR203 

569 

SFR204 

569 

SFR205 

569 

SFR301 

569 

SFR302 

569 

SFR303 

569 

SFR304 

569 

SFR305 

569 

SG2011 

2011 

SG2012 

2012 

SG2013 

2013 

SG2014 

2014 

SG2015 

2015 

SG2801N. 

2016 

SG2802N. 

2017 

SG2803N 

2018 

SG2804N 

2019 

SG2811N. 

.2016 

SG2812N. 

.2017 

SG2813N. 

2018 

SG2814N. 

2019 

SG3524N. 

1720 

SGSF464. 

2354 

SGSF465. 

2354 

SGSF564. 

.23544 

SGSF565. 

23544 

SGSIF464 

.2354# 

SGSIF465 

.2354# 

SGSP474. 

2393 

SGSP475. 

2394 

SGSP479. 

2393 

SJ2500. 

60 

SJ2501. 

61 

SJ2822. 

198 

SJ2914. 

.165 

SJ6257. 

.130 

SJ7289. 

.386 

SJE2789 . 

.262 

SJF1014. 

.2353 

SK74C02. 

.74C02 

SK74C04. 

.74C04 

SK74C10. 

.74C10 

SK74C20. 

.74C20 

SK74C30. 

.74C30 

SK74C32. 

.74C32 

SK74C48. 

.74C48 

SK74C73. 

.74C73 

SK74C76. 

.74C76 

SK74C93. 

.74C93 

SK74C95. 

.74C95 

SK74C107. 

.74C107 

SK74C151. 

.74C151 

SK74C154. 

.74C154 

SK74C157. 

.74C157 

SK74C161. 

.74C161 

SK74C164. 

.74C164 

SK74C173. 

.74C173 

SK74C174. 

.74C174 

SK74C175. 

.74C175 

SK74C192 

74C192 

SK74C193 

74C193 

SK74C221 

74C221 

SK74C240 

74C240 

SK74C244 

74C244 


To Be 
Replaced 

Ecx; 

Replacement 

SK74C373. 

.74C373 

SK74C374. 

.74C374 

SK74C901. 

.74C901 

SK74C902. 

.74C902 

SK74C903. 

.74C903 

SK74C904. 

.74C904 

SK74C922. 

.74C922 

SK74C923. 

.74C923 

SK74C925. 

.74C925 

SK74LS01 . 

.74LS01 

SK74LS13. 

.74LS13 

SK74LS28 . 

.74LS28 

SK74LS40 . 

.74LS40 

SK74LS47. 

.74LS47 

SK74LS48 . 

.74LS48 

SK74LS55. 

.74LS55 

SK74LS145.. 

.74LS145 

SK74LS148.. 

.74LS148 

SK74LS247 .. 

.74LS247 

SK74LS348 .. 

.74LS348 

SK74LS352 .. 

.74LS352 

SK74LS353 .. 

.74LS353 

SK74LS378 .. 

.74LS378 

SK74LS398 .. 

.74LS398 

SK74LS399.. 

.74LS399 

SK74LS641 .. 

.74LS641 

SK74LS642.. 

.74LS642 

SK74LS645.. 

.74LS645 

SK3242. 

.8166 

SK3512. 

.2347 

SK4501UB.... 

.4501 

SK4506UB. 

.4506B 

SK4513B. 

.4513B 

SK4521B . 

.4521B 

SK4522B . 

.4522B 

SK4526B . 

.4526B 

SK4531B. 

.4531B 

SK4539B . 

.4539B 

SK4547B . 

.4547B 

SK4551B. 

.4551B 

SK4553B . 

.4553B 

SK4558B . 

.4558B 

SK4562B . 

.4562B 

SK4568B 

4568B 

SK4569B 

4569B 

SK4583B . 

4583B 

SK4597B . 

4597B 

SK4598B . 

4598B 

SK6634 

.5618 

SK6635 

.5618 

SK7439 

.7439 

SK9150 

555A 

SK9306 

...548 

SK9762 

.1748 

SK9763 

.3098 

SK9770 

.3092 

SK9870 

.1777 

SK9871 

.1778 

SK9876 

.1789 

SK9880 

.1796 

SK9886 

.1807 

SK9901 

.1821 

SK9911 

.1589 

SK9926 

61MP 

SK9931 

93MCP 

SK9932 

129MCP 

SK9933 

153MCP 

SK9939 

...590 

SK9940 

...591 

SK9943 

...594 

SK9944 

...595 

SK9945 

.1860 

SK9946 

.1859 

SK9947 

.1678 

SK9948 

.1685 

SK9949 

.1689 

SK9950 

.1705 

SK9951 

.1710 

SK9952 

.1711 

SK9953 

.1712 

SK9954 

.1713 

SK9961 

.2414 

SK9962 

.2415 

SK9963 

.2428 

SK9964 

.2429 

SK9968 

5011T1 

SK9969 

5013T1 

SK9970 

5019T1 

SK9971 

5021T1 

SK9975 

...553 

SK9976 

615A 

SK9977 

,1615 

SK9978 

.1668 

SK9980 

.1700 

SK9981 

.1704 

SK9985 

.2304 

SK9992 

...870 

SK9994 

.1741 

SK9995 

.1742 

SK9996 

.1743 

SKI0002 

.1754 

SKI0003 

,1759 

SKI 0004 

,2313 

SKI0005 

332MCP 

SKI0007 

.1322 

SKI0008 

,1701 

SK10010 

,1613 

SK10012 

,1716 

SK10013 

,1702 

SK10016 

.1703 

SK10019 

1714M 

SK10021 

.1715 

SKI0022 

.1717 

SKI0023 

.1718 

SKI0028 

.1726 

SKI 0029 

,1736 

SKI 0031 

.1739 

SKI0033 

.1745 

SKI0036 

.1752 

SKI0037 

.1753 

SKI0042 

.1760 

SKI 0044 

.1762 

SKI0048 

.1906 

SKI0049 

,1907 

SKI0050 

,1908 

SKI 0051 

,1909 

SKI 0053. 

.1920 

SKI 0054. 

.1923 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


SKI0055. 

.1924 

SKI0058. 

.1941 

SKI 0061. 

.778SM 

SKI0070. 

.922SM 

SKI0073. 

.928SM 

SKI0075. 

.943SM 

SKI0076. 

.944 

SKI0080. 

.1709 

SKI 0081 . 

.1569 

SKI0082. 

.1845 

SKI0083. 

.1846 

SKI0084. 

.1847 

SKI0085. 

.1855 

SKI0086. 

.1886 

SKI0087. 

.1934X 

SKI0088. 

.2331 

SKI0089. 

.2341 

SK10090. 

.2342 

SKI0091 . 

.2343 

SKI0092 

2344 

SKI0093. 

.2361 

SKI0094. 

.2362 

SKI0095. 

.2402 

SKI0096. 

.2403 

SKI0097. 

.2406 

SKI0098. 

.2407 

SKI0099. 

.2408 

SK10100. 

.2409 

SK10101. 

.2410 

SK10102. 

.2411 

SK10103. 

.2401 

SK10104. 

.2404 

SKI 0105. 

.2405 

SK10106. 

.2412 

SKI 0107. 

.2413 

SK10108. 

.2416 

SK10109. 

.2417 

SK10110. 

.2418 

SK10112. 

.2426 

SK10113. 

.2427 

SK10114. 

.2430 

SK10115. 

.2431 

SK10116. 

.2316 

SK10117. 

.2317 

SK10118. 

.2320 

SK10119. 

.2321 

SKI0120. 

.2345 

SK10121 . 

.2346 

SKI 0122. 

.2349 

SKI 0123. 

.2350 

SKI 0124 

2357 

SKI 0125. 

.2358 

SKI 0126. 

.2380 

SKI 0127. 

.2381 

SKI 0128. 

.2382 

SK10129. 

.2384 

SK10130. 

.2386 

SK10131. 

.2388 

SK10132. 

.2390 

SKI 0133. 

.2392 

SK10134. 

.2322 

SKI0136. 

.2324 

SK10137. 

.2326 

SK10138 

2327 

SKI0139. 

.778S 

SK10140. 

.1871 

SK10141. 

.1874 

SK10142. 

.1832 

SK10143. 

.1839 

SKI0144. 

.1840 

SK10145. 

.1841 

SKI 0146. 

.1843 

SK10147. 

.1844 

SKI 0148. 

.1848 

SKI 0149. 

.1849 

SK10150. 

.1850 

SK10151. 

.1852 

SKI 0152. 

.1853 

SK10153. 

.1854D 

SK10154. 

.1854M 

SKI 0155. 

.1856 

SKI 0156. 

.1857 

SK10158. 

.1861 

SKI 0159. 

.1862 

SK10161. 

.1870 

SKI 0162. 

.578 

SKI 0163. 

.579 

SK10164. 

.1872 

SKI 0165. 

.5318 

SK10166. 

.1875 

SK10168. 

.1877 

SKI0169. 

.1879 

SK10170. 

.1880 

SK10171. 

.7022 

SKI 0172. 

.1882 

SKI0173. 

.1883 

SKI 0174. 

.1884 

SKI 0175. 

.1885 

SKI 0176. 

.6013 

SKI 0177. 

.3099 

SKI0178. 

.3098 

SKI 0180. 

15005 

SK10181. 

15006 

SK10182. 

.15007 

SKI 0183. 

.15008 

SK10184. 

15009 

SKI 0185. 

15019 

SKI 0186. 

.15020 

SKI 0187. 

.15021 

SKI 0188. 

.15022 

SKI 0189. 

.15023 

SK10190. 

.2057 

SK10191. 

.4256 

SKI 0193. 

.4902 

SKI 0194. 

.4903 

SKI 0195. 

.4918 

SKI 0196. 

.4919 

SKI 0197. 

.4926 

SKI 0198. 

.4927 

SK10199 

4928 

SKI0200. 

.4929 

SKI 0201 . 

.4934 

SKI0202. 

.4935 

SKI0203. 

.4950 

SKI 0204. 

.4951 

SKI0205. 

.4958 

SKI0206. 

.4959 

SKI0207. 

.4988 


To Be EC(; 

Replaced Replacement 


SKI0208. 

.4989 

SKI0209. 

.6102 

SK10210. 

.6103 

SKI0211 . 

.6104 

SKI0212 

6105 

SKI0213 

6110 

SKI0214 

6112 

SKI0215 

6113 

SKI 0216 

6115 

SKI 0217 

6116 

SKI 0219 

6162 

SKI0220 

6163 

SKI 0221 

1600 

SKI0223 

1602 

SKI0226 

1609 

SKI0230 

1621 

SKI0232 

1625 

SKI0233 

1631 

SKI 0234 

1634 

SKI0239 

1641 

SKI 0241 

1670 

SKI0242 

1672 

SKI0243 

5320 

SKI0244 

1679 

SKI0246 

1681 

SKI0247 

1686 

SKI0252 

1652 

SKI0253 

6118 

SKI0254 

5329 

SKI0255 

5417 

SKI0256 

5418 

SKI0257 

5470 

SKI0258 

5419 

SKI0259 

5471 

SKI0260 

5472 

SKI 0261 

5474 

SKI0262 

5476 

SKI0265. 

.56010 

SKI0266. 

.56015 

SKI0267. 

.56016 

SKI0268. 

.56018 

SKI0269. 

.56019 

SKI0271 . 

.5319 

SKI0273 

.159MCP 

SKI0274 

1542 

SKI0276 

2026 

SKI0278 

2049 

SKI0279 

2050 

SKI0280 

2051 

SKI 0281 

2052 

SKI0282 

2055 

SKI0283 

2063 

SKI0284 

2064 

SKI0285 

2065 

SKI0286 

2070 

SKI0287 

2071 

SKI 0288 

2072 

SKI0289 

2073 

SKI0290 

2074 

SKI0291 

2075 

SKI0292 

2076 

SKI0293 

2077 

SKI0294 

2078 

SKI0295 

2062 

SKI0296 

2147 

SKI0297 

2164 

SKI0298 

2207 

SKI0299 

2333 

SKI0300 

2337 

SKI0301 

2339 

SKI0302 

2332 

SKI0303 

2385 

SKI0304 

2387 

SKI0305 

2335 

SKI 0309. 

284MP 

SK10310 

.285MCP 

SKI 0311 

.289AMP 

SKI 0312. 

.290AMCP 

SKI0313 

.292MCP 

SKI0314. 

.293MP 

SK10315. 

297MP 

SK10316. 

300MP 

SKI 0317. 

3012A 

SKI0318. 

3013A 

SKI0320 

3016 

SKI0321 

3017 

SKI0322. 

3029A 

SKI0324 

3033 

SKI0325 

3037 

SKI0326 

3038 

SKI0327 

3045 

SKI0328 

3051 

SKI0330 

3085 

SK10331 

3088 

SKI0332 

3089 

SKI0333 

3092 

SKI0334 

3093 

SKI0335 

3095 

SKI0336 

3097 

SKI0337 

3096 

SKI 0400 

5331 

SKI0401 

5440 

SKI0402 

5460 

SKI0403 

3050 

SKI0404 

3094 

SKI0405 

5536 

SKI0406 

5538 

SKI0407 

5539 

SKI0408 

5540 

SKI0409 

56030 

SK10410 

56031 

SK10411 

56033 

SK10412 

56028 

SK10413 

5610 

SK10414 

5701 

SK10415 

5705 

SK10416 

5710 

SK10417 

5720 

SK10418 

5711 

SK10419 

5721 

SKI0420 

5712 

SKI 0421 

5722 

SKI0422 

5912 

SKI0423 

5913 

SKI0424 

5916 

SKI0425 

5917 

SKI0426 

5920 

SK10427. 

.5921 


20 


§, t, ♦, # - See Special Notes inside back cover 
































































































































































































































































































































































































































































































































































Additions/Changes 


SK10428 through ZS106 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


SK10428. 

.5924 

SK10429. 

.5925 

SK10430. 

.5928 

SK10431 . 

.5929 

SK10432. 

.5932 

SK10433. 

.5933 

SKI 0434. 

.6220 

SK10435. 

.6230 

SKI0436. 

.5702 

SK10437. 

.5703 

SK10438. 

.5704 

SKI0439. 

.3170 

SK10440. 

.3171 

SK10441 . 

.3181 

SKI0442. 

.3182 

SK10443. 

.6362 

SK10444. 

.6363 

SKI0445. 

.3169 

SK10446. 

.3180 

SKI0447. 

.9200 

SKI0448. 

.9401 

SKI0449. 

.955MC 

SK10450. 

.955SM 

SKI0451 . 

.995M 

SKI0452. 

.987SM 

SKI0453. 

.978SM 

SK10454. 

.978C 

SKI0455. 

.975SM 

SKI0456. 

.6809E 

SKI0457. 

.6106 

SKI 0458. 

.6107 

SKI0459. 

.5667A 

SK10460. 

.5668A 

SKI0461. 

.5669A 

SKI0462. 

.468 

SKI0463. 

.469 

SKI0464. 

.487 

SKI0465. 

.489 

SKI 0466. 

.5620 

SKI0467. 

.5671 

SKI 0468. 

.5699 

SKI0469. 

.7000 

SKI0470. 

.7001 

SK10471 . 

.7002 

SKI0472. 

.7003 

SKI0473. 

.7004 

SKI0474. 

.7005 

SKI0475. 

.7006 

SKI0476. 

.7007 

SKI0477. 

.7008 

SKI0478. 

.7009 

SKI0479. 

.7010 

SKI0480. 

.7011 

SKI0481 . 

.7012 

SKI0482. 

.7013 

SKI0483. 

.7014 

SKI 0484. 

.7015 

SKI0485. 

.7016 

SKI0486. 

.7017 

SKI0488. 

.7019 

SKI0489. 

.7020 

SK10491 . 

.1645 

SKI0492. 

.1646 

SKI0493. 

.1647 

SKI0494. 

.1766 

SKI0496. 

.1866 

SKI0497. 

.1867 

SKI0498. 

.1868 

SKI 0499. 

.1869SM 

SKI 0500. 

.1869 

SKI0501 . 

.1889 

SKI0502. 

.1891 

SKI0504. 

.1895 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


SKI0505. 

.1896 

SKI0506. 

.1897 

SKI 0507. 

.1898 

SKI0508. 

.1899 

SKI 0509. 

.1865 

SKI 0510. 

.576 

SKI0511. 

.577 

SK10512. 

.6241 

SKI 0513. 

.6247 

SKI 0514. 

.879 

SKI 0515. 

.999M 

SKI 0516. 

.999SM 

SKI 0518. 

.3120 

SKI 0519. 

.2128 

SKI0520. 

.1890 

SKI0522. 

.1892 

SK40098B . 

.40098B 

SK40195B. 

.40195B 

SK72390. 

.74390 

SK74142. 

.74142 

SK74143. 

.74143 

SK74144. 

.74144 

SK74147. 

.74147 

SK74158. 

.74158 

SK74173. 

.74173 

SK74182. 

.74182 

SK74221 . 

.74221 

SK74251 . 

.74251 

SK74290. 

.74290 

SK74293. 

.74293 

SK74365. 

.74365 

SK74366. 

.74366 

SK74367. 

.74367 

SK74368. 

.74368 

SK75454B . 

.75454B 

SKMV95A. 

.1V095 

SKT240/04. 

.5591 

SKT240/08. 

.5592 

SKT240/12. 

.5592 

SL608(Diode). 

.125 

SLB530. 

.6083 

SLB540. 

.6083 

SM-1A-02FR. 

.5694 

SM-1A-02FRA..., 

.569^ 

SM-1A-04FR. 

.5694 

SM-1A-04FRA..., 

.5694 

SM-1A-06FR. 

.5694 

SM-1A-06FRA.... 

.5694 

SM-1XH02. 

.5694 

SM-1XH04. 

.5694 

SM-1XH06. 

.5694 

SM-1XM02. 

.5694 

SM-1XM04. 

.5694 

SM-1XM06. 

.5694 

SM-1.5-02FR. 

.569 

SM-1.5-04FR. 

.569 

SM-3-02FR. 

.5694 

SM-3-04FR. 

.569 

SM-3-06FR. 

.569 

SN74LS47N. 

.74LS47 

SN74LS48N. 

.74LS48 

SN74LS113AN.. 

...74LS113 

SN74LS136N. 

...74LS136 

SN74LS155AN.. 

...74LS155 

SP888. 

.7053 

SR802. 

.6083 

SR803. 

.6083 

SR804. 

.6083 

SR820. 

.6083 

SR830. 

.6083 

SR835. 

.6083 

SR840. 

.6083 

SR845. 

.6083 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


SRI 002. 

SRI 003. 

SR1004. 

SR1020. 

SR1030. 

SR1035. 

SRI 040. 

SR1045. 

SRA820. 

SRA830 . 

.6083 

.6083 

.6083 

.6083 

.6083 

.6083 

.6083 

.6083 

.6083 

6083 

SRA840. 

.6083 

SRM-8ZG. 

.548 

SRP100J. 

.569 

SRP100K. 

.569 

SS8050. 

.216 

SS8050-B. 

.216 

STK3082II. 

....13394 

STK4034II. 

.7030 

STK4036II. 

.7030 

STK4044II. 

.7031 

STK4046X. 

.7032 

STK4046XI. 

.7032 

STK4231II. 

.7029 

STK5331. 

....70354 

STK5333 

7036 

STK5342 

7035 

STK5346 

7024 

STK535? 

7026 

STK5364 

7037 

STK5461.. - 

7027 

STK5464. 

.7023 

STK5468. 

.7028 

STK5468S. 

.7028 

STD5474. 

.7074 

STK5476. 

.7022 

STK5477. 

.7034 

STK5486. 

.7038 

STK6960. 

.1748 

STK6961. 

.1748 

STK7348. 

.7025 

STK7358. 

.7033 

STK7404. 

.7021 

STK7406. 

.7021 

STK7408. 

.7021 

STK7563A. 

....17374 

STRD3015. 

....18964 

STRD3030. 

....17774 

STRD3035. 

....17784 

STRS6301 . 

.7073 

STRS6301A. 

.7046 

STRS6301-LF953 

.7073 

T1P501. 

.2347 

T1P502. 

.2347 

T1P541. 

....23474 

T1PL760. 

.2333 

T1PL760A. 

.2333 

T2W80HFX. 

.2348 

T3W80HFX. 

.2348 

T6W80HDT. 

.2348 

T6W80HFX. 

.2348 

T9G0041203DH... 

.5598 

T10W80HDT. 

.2348 

T10W80HFX. 

.2348 

T63A011790. 

.2407 

T67A1037K0. 

.2409 

T83A028120. 

.2408 

T83A028127. 

.2408 

T83A028140 . 

.2408 

T86A. 

.116 

T87A02412K. 

.2408 

T2806B . 

.5633 

T2806D . 

.5635 

TA7267. 

.7064 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


TA7267BP. 

.7064 

TA7267P. 

.7064 

TA7291S. 

.7043 

TA7299P. 

.1830 

TA7805S. 

.960# 

TA7806S . 

.962# 

TA7808S . 

.964# 

TA7810S. 

,...1932# 

TA7812S. 

.966# 

TA7815S. 

.968# 

TA7818S. 

.958# 

TA7824S. 

.972# 

TA8200AH. 

.7068 

TA8200H. 

.7068 

TA8201AK. 

...18324 

TA8210AH. 

.7041 

TA8210AL. 

...70414 

TA8211AH. 

.7070 

TA8211H. 

.7070 

TA8601B. 

.7065 

TA8601BN. 

.7065 

TA8601BN-FA-1 ... 

.7065 

TA8601BNV. 

.7065 

TA8601CN. 

...70654 

TA8601CN(FA-1).. 

...70654 

TA8654 . 

.7058 

TA8654N. 

.7058 

TA8680AN. 

.7010 

TA8703 . 

.7057 

TA8703S. 

.7057 

TC1T013170. 

.289A 

TD62001P. 

.2011 

TD62002P. 

.2012 

TD62308BP. 

.2033 

TD62308BP-1. 

.2033 

TD62308P. 

.2033 

TDA1074. 

.7072 

TDA1074A. 

.7072 

TDA1074AN. 

.7072 

TDA2658. 

.1804 

TDA3569. 

.7048 

TDA7052. 

.7051 

TDA7052N . 

.7051 

TDA7056. 

.7052 

TDA7056U. 

.7052 

TDA7350. 

.7053 

TDA8305. 

.7047 

TDA8305A. 

.7047 

TDA8305A1Y. 

.7047 

TDA8305AN. 

.7047 

TDA8305N. 

.7047 

TDB0139DP. 

.834 

TDB0139FP. 

...834SM 

TEA5581. 

.7050 

TEA5581N. 

.7050 

TESTLGG. 

.102A 

TF321M. 

...5417# 

TF321M-A. 

.5426 

TF341M. 

...5418# 

TF341M-A. 

.5426 

TF361M. 

...5419# 

TF361M-A. 

...5438# 

TF521M. 

...5417# 

TF521S. 

.5440 

TF541M. 

...5418# 

TF561M. 

...5419# 

TF821M. 

...5552# 

TF821S. 

.5440 

TF841M. 

...5554# 

TF861M. 

...5556# 

TFH341S. 

...5424# 

TG2SB764. 

.383 

TG2SC536KN. 

.85 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


TG2SC3402. 

.2355 

TG2SD313. 

.152 

TG840M. 

.5554# 

TIC253B(T0218).. 

.56033 

TIC253D{T0218).. 

.56033 

TIC253E(t0218).. 

.56033 

TIC253M(J0218).. 
TIC263B(T0218).. 

.56033 

.56033 

TIC263Drr0218).. 

.56033 

TIC263Err0218).. 

.56033 

TIC263M(T0218).. 

.56033 

TIP501 . 

.2347 

TIP502. 

.2347 

TIP541 . 

....23474 

TIPL760 .. 

2333 

TIPL760A 

2333 

TIS98(CBE) 

.123AP 

TIS99CBeJ 

.123AP 

TL431ACLP 

999 

TL431AC7 

999 

TL431CLP 

999 

TL431CLPM 

999 

TLC555CD 

....955SM 

TLG103..., 

.3014A 

TLG143.... 

.3014A 

TLP621-1-GB 

3098 

TLP631 ... 

....30434 

TM2SC1685 

.85 

TM2SC1686 

.85 

TM341M-L 

5638 

TM361M-L. 

.5609# 

TM541M-L.. 

.5638 

TM561M-L. 

.5609# 

TM841M-L. 

.5638 

TM861M-L. 

.5609# 

TM1041M-L. 

.5645 

TM1061M-L. 

.5645 

TM1241M-L. 

.56006# 

TM1261M-L. 

..56008# 

TM1641M-L. 

..56016# 

TM1641S-L. 

.5671 

TM1661M-L. 

.56017# 

TM1661S-L. 

.5671 

TN3TB03001. 

.2355 

TN7TC05001 . 

.2416 

T0680. 

.1394 

TP3TC03001. 

.2358 

TP7TC05001. 

.2417 

TP10W45FX. 

.2348 

TR01059-5. 

.130 

TR02059-5. 

.219 

TS6022(BCE). 

TSC7106CPL. 

.157# 

.2051 

TT2SA950. 

.290A 

TVR-06G-623. 

.552 

TVR10G. 

.552 

TVSQA205D. 

...5010T1 

TVSQA206B. 

.5012A 

TVSQA208C. 

.5016A4 

TVSQB109SA. 

.5073A 

TVSRM11B. 

.125 

TVSTC4066BP. 

.4066B 

TVSTC4069UBP.. 

.4069 

TYDTC114ES. 

.2355 

TZ1061. 

.54 

UA431AWC. 

.999 

UA431C. 

.999 

UA494PC. 

.1729 

UA715HC. 

.915 

UF5404J . 

.580 

UFN512. 

.2382 

UFN543. 

.2389 

UFN610. 

...2391 ♦ 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


UFN611. 

.2391# 

UFN612. 

.2391# 

UFN613 

2391# 

UFN720 

.2391 

UFN721 

..2391 

UFN722 

..2391 

UFN723 

..2391 

UHVP802. 

.597 

UHVP804. 

.598 

UHVP806. 

.598 

ULN2011A. 

.2011 

ULN2012A. 

.2012 

ULN2013A. 

.2013 

ULN2014A . 

.2014 

ULN2015A. 

.2015 

UNF541. 

.2389 

UPC259C. 

.891M 

UPC259G. 

.891SM 

UPC1263C2. 

.7055 

UPC1316C. 

.7055 

UPC1488H. 

.7056 

UPC2005V. 

.1396 

UPC4556C. 

....891M4 

UPC4556G. 

..891SM4 

UPC4559C. 

.778A 

UPC4560C. 

.891M 

UPC4560G. 

.891 SM 

UPC4570C. 

.891M 

UPC4570G. 

.891 SM 

UPC4572C. 

....891M4 

UPC4572G. 

.891SM4 

UPT211. 

.2347 

UPT212. 

.2347 

UPT213 

.2347 

UPT214. 

.2347 

UPT611. 

.2347 

UPT612. 

.2347 

UPT613. 

.2347 

UPT614. 

.2347 

USD635. 

.6083 

USD640. 

.6083 

USD645. 

.6083 

USD735. 

.6083 

USD740. 

.6083 

USD745. 

.6083 

UTZJ5.1. 

.501OA 

UTZJ5.1B. 

...5010T1 

UTZJ5.6. 

.5011A 

UTZJ5.6B. 

....5011T1 

UTZJ6.2. 

.5013A 

UTZJ6.2B. 

....5013T1 

UTZJ6.8. 

.5014A 

UTZJ8.2. 

.5016A 

UTZJ9.1. 

.5018A 

UTZJ10. 

.5019A 

UTZJ10B. 

....5019T1 

UTZJ11. 

.5020A 

UTZJ12. 

....5021T1 

UTZJ12B. 

....5021T1 

UTZJ18. 

.5027A 

UTZJ20. 

.5029A 

UTZJ22. 

.5030A 

UTZJ27. 

.5033A 

UTZJ30. 

.5035A 

UTZJ33. 

.5036A 

UTZJ36. 

.5037A 

UTZJ39. 

.5038A 

VHD1SS82///1A.. 

.177 

VHIHA17182W-1 

.966 

VHIM5223P//-1.... 

.778A 

VHISTRS630M . 

.7073 

VHITA7056/-1 . 

.7052 

VHITA7347/-1 . 

.1873 


To Be ECG 

Replaced Replacement 


VHITA7348P/-1. 

.1826 

VHITA8703S/-1. 

.7057 

VHITDA3569/-1. 

.7048 

VHITDA7052/-1. 

.7051 

VHITDA8305A-1 ... 

.7047 

VHIUPC1406HA1 . 

.1792 

VHIUPC1513H-1... 

.1787 

VHSS6785GLB2E. 

...5424# 

VHSS6785GLBIE.. 

...5424# 

VS2SA968Y//-1. 

.398 

VS2SC383-WT-1 .. 

.85 

VS2SC1827//1E. 

.291 

VS2SC2021-Q-1... 

.164 

VS2SC2238Y/-1. 

.375 

VS2SC2610Y/-1. 

.399 

VS2SC2611//-1. 

.157 

VS2SC3886A/1E... 

...2324# 

VS2SC4544LB2E.. 

.376# 

VS2SD1554//1E. 

.2331 

VS2SD2095//1E. 

.2331 

VS2SD2125//1E. 

.2331 

VSDTA124ES/-1... 

.2358 

VSDTC144F//-1 . 

...23594 

VSK62. 

.6083 

VSK63. 

.6083 

VSK64. 

.6083 

VSK1020 

6083 

VSK1035 

6083 

VSK1045 

6083 

W005G 

5304 

W01G 

5304 

W02G 

5304 

W04G 

5304 

W06G 

.5305 

W08G 

.5306 

W10G .. 

5307 

X1077CE 

.7058 

X1078CE 

.7065 

X1705CE 

7054 

XGS7001 . 

.2347 

XGS7002 

2347 

XR4151CP. 

890 

XRA6418N. 

7042 

YTF521 

2390 

YTF523. 

.2382 

YTF531. 

.23894 

YTF533. 

.2390 

YTF541. 

.2389 

YTF543. 

.2389 

YTF610. 

..23914 

YTF611. 

.23914 

YTF612. 

.23914 

YTF613. 

.23914 

YTF622. 

.2391 

YTF623. 

.2391 

YTFP450. 

.2394 

YTFP451. 

.2394 

YTFP452. 

.2394 

YTFP453. 

.2394 

Z5.1B. 

...5010A 

Z9.1B. 

...5018A 

Z9.1BL. 

...5018A 

Z11BL. 

...5020A 

Z11BMTA. 

...5020A 

Z24BLTA . 

...5031A 

Z30BM. 

...5035A 

Z131-20UL. 

.524V13 

Z131-20ULB. 

.524V13 

Z131-70UL. 

.524V13 

ZS106. 

.116 


Deletions 


To Be ECG 

Replaced Replacement 

To Be ECG 

Replaced Replacement 

To Be ECG 

Replaced Replacement 

To Be ECG 

Replaced Replacement 

To Be ECG 

Replaced Replacement 

To Be ECG 

Replaced Replacement 

To Be ECG 

Replaced Replacement 

1N3948.137A 

2N2468.102 

2N2469.102 

2N4416(S.D,G).312 

2N5114.466 

2N5543 .459 

2N5544 .459 

2N6436 .327 

2N6437.327 

2N6438 .327 

2SA835 .240 

2SA2060 .293 

2SA2060P.293 

2SA2060Q.293 

2SC371-0.289A 

2SC496(0).295 

2SC789-0.152 

2SC8280 .85 

2SC16830 .375 

2SC2458-0 .85 

2SD425/2SB555.280 + 281(CPJ 

2SD1069.379 

13- 28336-20...185 + 184(CP) 

14- 602-57.. 129 + 128(CP) 

34-6010.129 -t- 128 CP 

57C6-28..123A -t- 159|CPj 

103A98M090.1902 

103B98M090.1902 

117-9(HEATHKIT).185 + 184(CP: 

152-042-9-OOi (Zener).. .5072A 

264P1 02020 .55€ 

354(CHRYSLER).723 

433-1 (Sylvania).123A 

1151BLuE(G.E.).749 

1820-0844 .4025B 

1862-1 (RCA).179C 

2057A10089.289A + 290AJylCP(CP 

9331492-30112.159 + 159MW 

9331-727-50112.332 -r 331(CP 

9331-985-70112.153 -r 152 CP 

9333- 217-60112.185 + 184^CP 

9334- 6054)0112 .280 -r 281 CP 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

121661.129 128(CP) 

171033-4 ...153 + 152 CP 
7502601 ....290A -h 289A(CPj 

A835(Trans).240 

BD262(Dai1ington).254 

BD262A(par1ington).254 

80266/80^7.f85 + 184(CP) 

BYT79-300 .6241 

BYT79-400 .6241 

BYT79-500.6241 

BZY208-800.555 

C310. ....282§ 

C697. 427/282§ 

C697A 427/282§ 

D79.427/2826 

D1069(Trans).379 

ERZO8A3K101.601 

ERZ15A3S251.601 

ERZ15A32S251.601 

GL3401 .... 1471 

HVPR12-16 517 

I03A98M090.1902 

I03B98M090 1902 

IX1066AF. .1354 

KB296. ..601 

L78M09-SA 1902 

L120AB.936 

LAS723.923 

LAS723B.923 

LM340AK-15.1918 

MJE5850 .379 

MJE5851.379 

MJE5852.379 

NSD206 .296 

RGP-10A.552 

RGP-10B.552 

RGP-10D.552 

RH-1X1066AFZZ.1354 

RH-IX1066AFZZ.1354 

S-60W.1354 

S60W.1354 

S-60WA.1354 

SK7481 .7481 

SL608.125 

SN75491AN.75491B 

SN75492AN.75492B4 

SR2K.552 

STK-0100.1342 

STK430II.1359 

STK430<IIU.1359 

X1066AF.1354 


Special Notes 

# When replacing this part it is necessary to use the 
insulating hardware supplied. 

t Original part had metric threads. 


♦ May not be an exact mechanical or electrical 

equivalent. However, It will provide an acceptable 
substitute in the majority of typical applications. 

§ Type is obsolete and no longer available from 
Philips ECG. Cross reference is retained for Infor¬ 
mation only. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































ECG^Products 


■ Capacitors 

■ Chemicals 

■ Circuit Breakers 

■ Circuit Designers 

■ Connectors yt 

■ Cube Timers ^ 

■ Fiameproof Resistors ^ 

■ Fiyback Transformers 

■ Input/Output Modules 

■ Ni-Cd Batteries 

■ Proximity Switches 

■ Relays and Accessories 

■ Semiconductors 

■ Surge Suppressors 

■ Test Equipment 

■ TV Accessories 

■ VCR Parts 

■ Wiring Accessories 


Available from your local 
Philips ECG Distributor 


Philips ECG 

1025 Westminster Drive 
PO Box 3277 
Williamsport PA 17701 


In Canada 

ECG Canada Inc. 
Electronic Components 


1928 St. Regis Boulevard Printed In USA 

Dorval, Quebec H9P 1H6 ET-2628 


Philips ECG 



PHILIPS 












